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مت الطباعة T‏ حمپورية المانيا الدءترا طية 


۱ لأصول العلم وتفرعانه . ولتد مكن لها أهلوها مرك‎ AU على 2231 العربية حين كانت‎ d 


29 
"m‏ بدأ بهم و کدهم فى متابعة واستیعاب کل سا آسکنهم احصول عليه من جېودات علمية دوز 
بلغات دول كانت لها مكانتها العلمية فى عصور سابقة » ثم بتوليهم نشی العلوم والاضافة dl‏ 
باللغة العربية » فكانت النهمضة العلمية فى الدولة الاسلاسية زا من الثقافات اليونانية والپندد 
والفارسية . ولکنما لم تكن جرد اتصال أو استمرار لتك الثقافات » بل نشط البحث والتقصى حتی. 


à? 

استحدث من العلوم مالم يكن له وجود من قبل . وهذه النهضة الاسلامية تعد جق فى تاريخ العلم , 
dm‏ من مراحله الزد Zap‏ » حتی أصبح للعرب القول d Jill‏ فرض لغتېم على العلم نفسه . ۳ 

ماأشه سوقف الدول الناطقة بالعربية فى عضر نا هذا إلى حد با يموقف العرب نی صدر الدولة 2 
الاسلامية » ولكن مع فارق واضح . فلمتقدسون نقلوا علوم الأوائل . ولكن علينا نحن » بعد أن مرت | 
بنا حقبة طويلة سن التخلف » أن ننقل ونتابع علو العاصرین سن دول تحمل AE ES‏ التتندم 
والاستحداثات العلمية سر يعة التطور والتجدد » وأن نطوع لغتنا حتى تشمل وتستوعب كل جديد ع . 
ape Lë‏ آمامنا طريق التقدم ونفسح لانفسنا مجالا » إن لم يكن للسبق القريب » فلا أقل من السعى 
الحثيث للحاق والعاذاة . 

ولعل المكتبة العربية لاتفتقر إلى شىء قدر افتقارها إلى الكتب الفنية e‏ فى وقت هی أ و 
ماتكون فيه إلى هذه الكتب فى مختلف فروع تخصصات العلوم التطبيقية والتكنولوجية . ذلك 5 
النهضة الصناعية التى تشمل LYI‏ العربية V|‏ تستند إلى مقومات اساسية من الذيرة ٢ Le‏ 
بأصول الصناعة وأساليب الانتاج وطرائقه . وتؤدى الكلمة التكنولوجية ی هذا الجال Los‏ حتمياً 
إذا أردنا أن يكون الصر ح الصناعى KG‏ على أسس وطيدة من المعرفة الحقة والتخطيط السلم . 

وإذا ألقينا نظرة متفحصة على الدعامة البشرية التى تستند ll‏ التېضة الصناعية » عد آن 
الهندسن حملون العباء الا کس ق إرساء هده النيضة والارتفاع LL‏ وفقا لاحتیاحاتنا وتطاباتنا 
التطورة » d‏ نجد قطاعا عریضا بالغ LAYI‏ من الشرفین والفنیین واللاحظین يمثلون as‏ 
الانتاج والعمود الفقری لپیکل الصناعة » وهم فى واقع الامر النفذون للخطط الانتاحية وأعمال 
التر كيب والتشغيل والصيانة وغبرها . i‏ 

ومع وضوح هذه الرؤية « فان تعريب التعلج المند » والحاجة إلى تزويد ذلك Bal‏ : 
sel‏ فى الصناعة والإنتاج بالمعارف Forges vasi‏ فى مجالات Es gren‏ 
ان le)‏ والدعم إذا لم يواكبهما اهتمام أصيل بالمراجع والكتب والنشورات التكنولوحية 

E : 

لذلك فقد أسعدنى أن أتابع عن کثب هذا التعاون الثمر الهادف بين دار النشر ئی لاير 
EDITION LEIPZIG‏ وين مؤسسة الا هرام بالقاهرة لاصدار مجموعة من العا | 
التكنولوجية التخصصية , هى فى الواقع الخطوة الاساسية الأولى لقيام 2251 التكنولوجية عل | 
سليمة من حيث اللغة والتعبير والصطلحات الفنية . | 


Cen‏ 5 وت 
فده العاجم A‏ رسم لسها GC ۰ ^ ^ n». " ٠ l O] WI‏ 

d ليها خطة واضخة بحيث يشمل كل معجم منها يجمو‎ LUS 
القابلات‎ ghol والتكنولوجية الترابطة » ويحيث يتضمن‎ — Eon mes s 
الصطلح تعريفا دقيقا‎ la مصطلح عربی وارد » مع تعريف‎ 087187 e e ; "P O 
۱ ري ا‎ eo الأجنبية‎ oll ثم ترتيب الصطلحات‎ Heil "وفیح‎ o © 
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الرجوع إلى أى مصطلح مدرج بأية لغة من اللغات e‏ . وتساند كل ذلك وتوضحه مجموعة مختارة 

¿ الأشكال واللوحات التخطيطية. lias‏ فى رأیی غاية مايمكن أن يكون عليه معجم تكنولوجى 
z‏ موجه بصفة أساسية إلى أبنائنا من طلبة كليات الېندسة والعاهد العليا الفنية» Is‏ 
الفنین العاسلن فى ase‏ مما لات الصناعة والإنتاج : 

ویزیدنی اطمئنانا إلى هذه الخطة السليمة أن الشت رکین نى هذه العاجم هم صفوة متازة من 
X‏ أساتذة البامعات والېندسين الشتغلین بالصناعة فى وطننا العربی . وکل منم له ABUS‏ 
الحافل فى جال التعریب البندسى والكتاية التكنولوجية . , 

كذلك أود أن أوجه التحية إلى تلميذى وزميلى د کتور أنورمحمود عبد الواحد الشرف على تحرير 
هذه السلسلة من المعاجم » ونشاطه فى خدمة الكلمة التكنولوحية العربية غنى عن التنويه . وإننى 
لواثق أن الشروع d‏ يد أمينة حريصة كل الحرص على أن عقق الېدف منه فى صدق وأصالة . 


د كتور مسهندس 
رئيس جمعية الېندسيين الميكا نيكيين 
ووزير الصناعة والتجارة السابق 


L <U S 

میکانیکا الموائم 
الالات الهیدرولکه 
اختبار الواد 

الرسم الهندسى 
عناصر الکنات 
التوافقات والتحاوزات 
تكنولوجيا ue‏ 
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العاحم التخصصية ees‏ مره من سمبسات هذا العصر &s AH‏ . فلقد ولى رمن « العجم 
الشايل » الذى يحيط IS‏ شاردة وواردة , ويرضى كل ¿al‏ مدقق . فمع ارد یاد العلوم عم 
واتساعا » ثم تشعبا وتفرعا » وع استعمال الصطلح الواحد فى أكثر من علم بعينه » بحيث أصبح 
له فى كل Me‏ معنى خاص به لايقارب معناه فى العلوم 


فمثل هدا المعجم الشامل — إن أمكن تصور صدوره ی عصرنا هذا لابد أن يکون تسس 
£ 


الضخامة حیث تنوء به العصبة اولو القوة من الصنفين والمؤلفين » علاوة على العنت الذى LY‏ 
وأن يرهق مستعمليه من „Ab‏ العلم والمعرفة . 


ذلك أن تعدد معانى المصطلح الواحد » Gis‏ للعلوم التخصصية الختلفة » يتطلب سوق تعريف 
مستقل لكل معنى منها ¿ على d‏ يأخذ هذه التعريف ف الاعتبار ماللمعنى من متشابهات وظلال 
تتفاوت على حسب درجة الدقة وعمق الاستيعاب . 

وقد يكون للمصطلح الواحد فى لغة من اللغات AST‏ من مصطلح يقابله نی لغة أخرى . des‏ 
ذلك فان مستعمل المعجم سيجد نفسه ى خضم من المصطلحات المتعددة التباينة لايعرف L Í‏ 
الادق والاصوب « ولايدرى Le cote Lai‏ 


xxx 


لذلك فقد استقر الرأى ‏ بعد دراسة متأنية فاحصة — على خطة إصدار هذه السلسلة من العاجم 
التخصصية . وتقوم هذه الخطة نى جوهرها على JYI‏ ۰ 
| - أن يحتوى كل معجم منها على حوالى . . ؟ , مصطلح تمثل الكلم الأساسى فى مجموعة متكاملة 
من العلوم التطبيقية والتكنولوجية » أو فى علم واحد اذا اقتضى الأمر » بحسب شمول کل 
علم منم واتساع نطاقه . 
r‏ - أن تکون هذه الصطلحات باللغات العربية » والانجليزية » والفرنسية ء والاألانية . 
ولقد وقع الاختیار على اللغات الأحنبية الثلات بعد استقصاء دقیق لتطلبات LYI‏ العربية » 
واستعراض شامل لبرامج التعلم والتدريب والتصنيع فى دولها . 
r‏ - تقسیم العجم أربعة أقسام ٠‏ | 
* فالقسم الرجع » سرتب بالترتیب الأبجدى الاجلیزی» وترقم مصطلحاته ترقیما متسلسلا» 
12 كل مصطلح اغليزی مقا بلاته باللغات الفرنسية » والالانية » والعربية . 


, * والقسمان الثانى والثالث مرتبان  J  یلاوتلا Je‏ — الأجدى الفرشی ‏ وال يي 
لادی الألمانى . ويحمل كل مصطلح فيممانفس الرقم المعطى له فى القسم الإنجليزى . 


^i Sd (‏ تيب الاجدی العربی ۰ وکل "s‏ 
Di f‏ الق العط له فى القسم الانليزى » ويقابله الصطلح القابل - 
عربی وارد فيه صمل نفس الرثم بى an‏ تعریفا موجزا باللغة العربية » حسب العلم الت 
باللغات الأجنبية الثلاث » علاوة على تعريفه دعريه “ور . التخطيطية ف هذا ^ 
a ñ ul 1 , = 1 S‏ الاشكال التوضيحيه والرسوم رعو ف هد القسم 
SII‏ یستعمل فيه . ولقد Li,‏ ال x C)‏ 23 , 
ف خبرعون لتفهم معانى الصطلحات » وخاصة "id d‏ النکنولو: لی يغنى فیا الرسم 
و 0 - . 5 سر la, 5 1 G‏ ۰ نز ويد | i‏ بعدد كاف . š‏ 
الواحد عن الشرح المسمب والتعریف المطول. و ندخر وسعا ی تزويد المعجم سن هده 
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. معنی أويغمض من مدلول‎ à ماقد يدو‎ Le » Ý 
الاشكال » توخينا اختيارها بعناية » لتجلو ماقد يدق من معنى اوه‎ 


x‏ أما القسم الرابع ( وهو الاساسى 


ونعتقد أن هذا الأسلوب يربط ربطا مرنابين أقسام العجم بعضها ببعض LU.‏ كانت LL‏ 
١‏ الذى تبحث عنه - العربية أو الانجليزية أو الفرنسية أو الالمانية ‏ فستجد مقا بتر 
باللغات الثلاث الأخرى » كما ستجد تعريفه باللغة العربية . 


x xx 


لن نسوق هذه العاجم ؟ ولأى الفئات والقطاعات نېدی هذا المجمود التواضم € 

إن العلوم التكنولوجية التى تتضمنها هذه السلسلة من العاجم يشترك فى دراستها أبناؤنا 
طلبة كليات الېندسة والعاهد العليا الفنية . والبعض منهم يدرسها بلغة أجنبية . فهو أجدر أن 
يعرف معناها ومدلولما بلغته العربية . والبعض الاخر يدرسها باللغة العربية فهو فى OY isle‏ 
يعرفا معتاها باللغات الأجنبية الحية DU‏ أراد d‏ يصل بينه وبين أصول هذة الغلوم A‏ أسبات 
الکتب والراجع » وإذا كان صادق الوعد فى أن تكون دراساته الجامعية أو المعبدية بدء] shd‏ 
خصبة مثمرة ينزود فيها بسلاح العلم ماتجدد العلم وتطور . 


كذلك فان هذه المعاجم عکن أن تكون A Ux‏ عون لذاكرة المهندسين المشتغلين فى — 
انحبالات الصناعية والإنتاجية » عند استشارتهم للکتب والمراجع 6 او mel‏ للمنشورات والدوريات 
الحديثة » أو دراستهم لتقارير المشروعات والخطط الجديدة , 


ul‏ القطاع العريض من الملاحظين والفنيين »> فهو القطاع الذى أردنا أن A‏ به كذلك 
إهتماما جذرياً أصيلا . وهده السلسلة من العاجم التخصصية ركن أساسى نى المكتبة التكنولوحية 
E Gë ۳ WH‏ هدا القطاع ال حيوى بدوره الاجابی a d‏ صر الصتاغعسة 
ين ¿ س من المعرفة والخيرة المستمدة من الدراسة السۍ تت وان مول | 
A SM‏ السناعة وا ستمده من الدراسة والفهم الواعى لاصول العلوم 


Le Le at 


الميكانيكا » ميكانيكا الوائم » الآلات EE ١‏ | 
المكنات e‏ التوافقات والتجاوزات 6 ^ d "Mm ic‏ الهندسی indi‏ 


,كلما موضوعات أساسية فى العلوم الهندسية » يدرسها ilb‏ الصفوف الا وی فى كليات الم‌ندسة 
العا هد العليا الفنية» ولاغنى عنما بعد ذلك لای تخصص معين من تخصصات الېندسة والعلوم 
als)‏ بصفة عامة . ولقد اخترنا من كل علم من تلك العلوم الواردة مصطلحاته التى تتردد 
نة غالبة فى الکتب والراجع الدراسية » حتى يكون العجم مدخلا ميسراً للهذه العلوم . 
وین الواضح أن كل علم من تلك العلوم يمكن أن يستقل بذاته ق معجم خاص به . وقد 
¿Jj Las‏ نی خطة هذه السلسلة » وترجو أن نضمنپا إن شاء الله معاجم أدق Lens‏ وأوسع 
لا فى العلم التخصصى الواحد . " 
وأود أن أزجى خالص الشكر وأطيب التحية لكل من أسهم فى إخراج هذا العجم . وأخص 
Su‏ ستاذی الد کتور حسن مرعى لريادته الكرمة لېذه السلسلة» ولقدسته الطلية التى تفضل 
بها فى صدر هذا العجم . كما أوحه الشكر للسادة القائمين على النشر فى كل من مؤسسة الأهرام 
بالقاهرة ودار النشر بلا يبزج EDITION LEIPZIG‏ . ولیس من شك أنه لولا اعانهسم 
en‏ .. ° 8 ۱ په 8 é E‏ £ ° 
العميق àa LL‏ الملحة إلى هده المعاجم لا اتيحت لمها فرصه الظېور والنشر 1 اما زملابى الدیسن 
شاركوا حېود هم الخلصة ی تصنيف هذا المعجم » فاننى اعلم علم اليقين أن الشکر الدى يثلج 
صدورهم sal)‏ نجاح هذه المعاجم فى تأدية رسالتما بين أبناء أمتنا العربية . 
أنور حمود عبد الواحد 


ser’ Le الإبيسيكل ( فلك التدوير) دائرة صغيرة يتدحرج مر كزها بطول‎ vA 


eploycle m 
Eplkrels m 
على حرط دائرة ما تند حرج‎ ey ال یکل ید 3 الہندسى لنقطة‎ was 
dye. دالرة أخرى ثابتة من اشار-‎ Le بطول‎ e 
| cnl "TT (dl (الدويرى‎ 
I" L » » المندحرحة پاسم « الدا ره المنتحة‎ oy lal eplcyclold 294 
- 107010106 f 
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الشکل ١‏ - الابيسيكلويد 


۰ إنجاه دوران الر عة اليمينية اتجاه دوران مع عقرب الساعة كمايراه شخص ينظر فى 
sense of right-hand screw motion 970‏ اتحاه عور المر Ac‏ ال — š‏ 


sens m d'horloge 
Drehsinn m der rechtsgängigen Schraube f 


. تماما‎ kee إتزان تتزن مجموعة من القوى اذا تلاشت‎ an 
put Kë: !ما أن يكون ا جسم الواقع‎ LL وق هذه‎ equilibrium 396 
. هذه القوى التوازنة سا كنا أو متجر كا حر 45 منتظمة‎ Gleichgewicht n 
لړ به اه‎ ee ue ie ۸ 
ترو و هښ‎ eine رس‎ Ë 


"E. équilibre m critique 
d ALI القيمة‎ kritisches Gleichgewicht n 
(Grenzgleichgewicht n) 


لہا » يسمى « الانزان z>!‏ «. 


Y^.‏ إتزان دینامیکی يقال للجسم الدوار حول مور أنه فى حالة اتزان 
dynamic equilibrium 360‏ — دینامیک اذا تلاشت ردود الفعل الديناميكية» أى 


. حوامل غور‎ Js "ig = الناشئة عن‎ dynamisches Gleichgewicht n 


٧‏ إتزان غير مستقر إذا أزيح الجسم OA‏ إتزاناغير مستقر قليلا عن 
unstable equilibrium 1157‏ وضع إتزانه عملت القوى الوثرة عليه على زيادة إبعاده 


. عن وضع اتزانه » وبالتالى يضيع هذا الاتزان كلية‎ instabiles Gleichgewicht n 


vr\‏ إتزان متعادل إذا أزيح الجسم المتزن اتزانا متعادلا عن وضع اتزاند 
731 پس AL ae La‏ فانه d Oo‏ الوضع الحد يد كذلك , 
qu m neutre‏ 


(équilibre indifférent) 
indifferentes Gleichgewicht n 


۱۱۱ إتزان مستقر اذا أزيح الجسم التزن اتزانا مستقرا 2 عن وضع 

"e stable equilibrium 1051‏ عاد إليه بفعل القوی الؤارة علیه او تيدب حوله 
stabiles Gleichgewicht n‏ إلى ل jus‏ فيه من حديك . 

ze ۱۸‏ اللسافة ( الحيز ) بين السطحين 

space width 1018‏ الانقليوتيين لسنين متعاقبتين مقيسة على حيط syl»‏ 


& dos creux 7n des dents 
e 9 الخطو‎ Zahnlücke f 


wav‏ ` أجسام متكافتة لقصور تتكافاً بعض الأجسام فى خاصية القصور الذاتی بحيث 
equimomental bodies 397‏ تتساوى عزوم وحوا صل ضرب قصورها حول أى حور » 


9 1 à ° corps mpl équipotentiels 
. ودلك بشروط خاصة‎ Körper mpl des gleichen Moments n 


1180 احباد القص الط w‏ ق میکانیکا الوائع» معدل انتقال كمية ال ركة الناش e,‏ 
shear stress di 1145‏ ون من التحرك التد — للسر OL‏ الضطرب خلال وحدة 


. contrainte f turbulente de frottement 
de ul مساحة ى‎ turbulente Schubspannung f 


119 إجباد داخل الاجهاد الحادث داخل العدن بسبب اختلاف 
internal NM 1 615‏ درحات ال حرا ره عند التسخين أو التبرید » أو سیب 


۱ ننكيا میکانیق › أو ماشابه ذلك‎ tension f interne 


Eigenspannung f; innere Spannung f 


dei ۱۱۳۳‏ متعامد اتجاه لتحليل التجهات يتعامد على الاتجاه الر کزی . 
( انجاه مستعرض ( 


t : . 1133 
ransversal direction 
direction f transversale 
Transversalrichtung f 
تس سم مت‎ 
أصل أو قطب‎ ikä مرکزی اتحاه لتحلیل التجهات یصدر من‎ ol AV 
. SUN ا0‎ ei 


radial direction 
direction f radiale 
radiale Richtung f 


اق CUL‏ الاعاد الكيميائى للا كسيجين بالعناصر 
EL‏ ادم والمكونات الاخری معدل Í Qo‏ ويكون من السرعة 
combustion f ۱ 209‏ عادة محبث تنبعث does‏ له حرارة ولېب ٠.‏ وعندس ا 
ennung f‏ بکون الاحتراق شد يد السرعة فانه يسمى « انفجارا WW‏ 
Us OO sys‏ بن الاسطح التلامسة وتكون ماسة 
friction 479‏ لہا mar‏ قا وم | لحر كة النسبية e ut Speed‏ 


١ frottement m‏ مه J A‏ ملحن 
À jus O°  Reibungf‏ | + 


فد إحتكاك التدحرج قوة الاحتكاك بين العجلة التدحرحة والارض . وهى 
ô Zë ° 5 RUE friction 1 937‏ پا لسسه ON BIST‏ الاحسام x) Al‏ على 
e AE. : r‏ 
WAT lanê m‏ اوس خم ې T‏ بباشر ° بلاعجلات . 


440 الإحتكاك السطحی فى ميكانيكا الوائع » de SUMI‏ سطح حسم 


skin friction 995‏ ` معمور يتحرك Lis s ‘ eu d‏ من لزوجة هذا au‏ ; 
frottement m superficiel‏ 
Oberfláchenreibung f‏ 
pivot friction (axle friction) 803‏ داخلمېا Quas.‏ با Js PE — M‏ اضعاف هده 
frottement m de pivots‏ ر 
Drehzapfenreibung f‏ | لقو ° 
(Achsenreibung f)‏ 
۲ إحتكاك كولوم . ينص قانون كولوم على أن الاحتكاك ,بين الأسطلح 
NT ۹ 252‏ ا م ا حافة يتعير بين glaa‏ يساوى صفرا وبين حد اعلى 
om‏ 
Coulombsche Reibung f‏ مناسب لقوة التضاغط بين السطحين ودرحة خشونتېما . 
A‏ گم E | 8 ge `é e‏ 
Y‏ ال lae‏ الافي ف نظام الإحداثيات المتعامدة » المسافة الأفقية لبعد 
de)‏ ما عن نقطة الاصل . 
abscissa‏ 
abscisse f‏ 
Abszisse f‏ 
NELLE EUREN CREME‏ 
ver‏ الإحدالى well‏ ف نظام الاحدائيات المتعامدة » السافة الرأسية لبعد 
( الإحدانى الصادى ( نقطة ما عن نقطة الاصل . 
ordinate 754‏ 
ordonnée f‏ 
Ordinate f‏ ` 


— سس ار 


vív‏ الاحداثیات جموعة من الابعاد تحدد موقم نقطة ما نى الستوی أو 
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; z : | الفر‎ T coordinates 
| esl fal code و کی کون مخ‎ données fpl 
- š oM T S 5 37 النقطة‎ Koordinaten fpl 


pun‏ ی » ومن SU‏ أبعاد لتحديدها ق 
الکا رن i‏ ( المتعا Se‏ 5 - 0 ۳۹ 
رر مدة ) » والقطبية » والکروية . 


مجموعة إحداثية ترتبط بالاسطوانة وتعتمد d‏ تعيين 
موضع نقطة فراغية على طولين ) بعدين ) وراوية . 


مجموعة احدائیات طولية أو زاوية تلزم وتکنی لتحدید 
وصح جسم أو جموعة أجسام » ویشترط أن تکون مستقلة 
عن بعضها البعض . فمثلا » تعتبر زاوية وضع المرفق نی 
اله ترددية احدانی عموم لها » اذ أنها تكنى لتحديد 
وضع الالة كلها 1 

احدائیات عموم تختار بشرط أن تستقل کل سن 
العادلات التفاضلية للحر 45 last‏ واحد منها فقط . 


doses‏ احداثية ترتبط gm‏ ثابت معلوم 6 وتعتمد 
d‏ تعيين نقطة عليه بالمسافة المقطوعة على المنحنى ابتداء 

نظام لتعيين نقطة ما فى مستوى بدلالة نقطة ثابتة فيه 
سی » التطب « ومستقم ثابت X.‏ بيدا "A‏ يسمى 
lil»‏ القطبى » . وتتعين النقطة باحداثيين ٠‏ بعدها 
عن „Lil‏ 6 ویعرف پاسم « البعد القطبی » » والزاوية 
التی بصنعېا هذا البعد القطبى مع Lil‏ القطبی ونعرف 
باسم « الزاوية القطبية » . 

نظام للاحداثيات يستعان فيه بخطين متعامدين أحدهما 
al‏ والاخر رأسى » ومتقاطعين نى نقطة تسمى « نقطة 
الاصل » . ويسمى الخط AI‏ پاسم » احور الافتی « 
أو « احور السینی » » بینما یسمی الط الرأسی باسم 
VE mm »‏ » أو » المحور الصادى < . وتتحدد أية 
نقطة فيه ببعديها عن هذين الحورين » ويسمى هذان 
البعدان « إحداثيى النقطة < . ( الشكل , ) . 


Al 
RU 
aut 


m= 
سر‎ D) 


الشكل Y‏ — رسم منحنى بالاحدايات الكارتيز ية 


۱۳ 


Slt‏ أسطوانية 
cylindrical coordinates 1 ٨٢‏ 


coordonnées 1 0 2 
Zylinderkoordinaten fr 5 = 


"TEN‏ إحداثيات العموم 


generalized coordinates 
coordonnées fpi généralisées 506 
generalisierte Koordinaten fpl 


IT‏ إحداثيات رئيسية 
principal coordinates 844‏ 


coordonnées fpl principales 
Hauptkoordinaten fpl 


يفف إحداثيات طبيعية 
natural coordinates 727‏ 


coordonnées fpl naturelles 
natürliche Koordinaten fpl 


AY:‏ الإحدائيات القطبية 
polar coordinates 820‏ 


coordonnées fpl polaires 
Polarkoordinaten fpl 


٩‏ الاحدائیات الكارتيزية 
( الإحدائيات المتعامدة ( 


Cartesian coordinates 
coordonnées fpl cartésiennes 
kartesische Koordinaten fol 
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skala offre ۱‏ قیه اتش الاحداثيات الافقية والرأسية 
ae a e‏ وت إلى سسافات تناظر لوغاریتمات الأعداد والکمیات المقيسة 
coordonnées fpl logarithmiques‏ ولا تناظر الاعداد ku eus n‏ ) الشکل e‏ ( 5 


logarithmische Koordinaten fpi 


200 (0 400 500 600 700800 1000 


الشكل م - رسم ملحن بالاحدائيات اللوغار يتمية 


di,‏ أحوال AA‏ ` الوضع والسرعة الابتدائيان لجسم أو جسم متماسك ؛ 
initial conditions 1 603‏ ملا . 
conditions fpl initiales‏ 
Anfangsbedingungen fpl‏ 
۹۳۱ إختبار الرشام إختباريجرى على البرشام بطريقتين : 
rivet test | 931‏ اب شی الساق Js‏ البارد ¢ وتطرق حتی S—‏ 


LL الساة : السطح‎ | en 
8 ° - 4 Ja حزء 9( دول‎ etpro 
وت £424 ىق ری‎ le 
: ° للحنيه‎ 
ب - يسطح الرأس وهو ساخن » حتى يصل قطره‎ 
مرة قطر الساق دون حدوث شدوخ عند‎ d 
. اځواق‎ 


۱۳۰۷ إختبار (MI‏ اختبار لبيان مقاومة العينة للتأکل الاحتکای صت 
wear test 1207‏ ظروف معينة من التحميل € والتزييت » والسرعة » الخ . 


essai 711 6 
Verschleißprobe f 


ova‏ إختبار التصلدية إختبار لتقدير قابلية التصلدء وق العادة صدد تدرح 
" مر مه اتصاددة الناشىء على قطعة الإختبار من معدل تبردها 
Hürtbarkeltsprüfung f‏ باستخدام اندفاع gu‏ يرش على احد طرفیہا E‏ 


YVA‏ إختبار التقد ح إختبار < TJ‏ ليان مطيلية الألواح والشراد « وذلك 
cupping test 278‏ بقياس عمق الانتفا > SA‏ مکن إحداثه قبل | نکسار . 
١ T C ۱ essai m 6‏ 5 

— ویتضمن النوع الشانم من الاختبار سحب‎ Tlefungsprüfung f 

الاختبارق قالب مستدير باستخدام سنبك له طرف كرى 


) کروی ) . ( الشکل ع ) . 


الشكل ٤‏ - اختبار التقدح للا لواح 
8 - عينة الاختبار » b‏ - ماسك» e‏ - سنبك 


Zur‏ إختبار التمدد إختباريجرى عادة على أنبوبة قصيرة » حيث يعمل 
expanding test 413‏ مقدار مطلوب من التمدد عند أحد الطرفين 8 ودستخدم 
Spretzversuch m‏ ف العادة سنابك ذات درجة معينة من الاستدقاق 
( السلبية ) . 
ویطلق على هذا الاختبارأيضا اسم « اختبار 
dL JI‏ » . 


سس nn‏ ل ل يج ل يز ين 


٠‏ إختبار Ja‏ الساقط إختبار جری بإسقاط ثقل معين من ارتفاع محدد على 
falling-weight test 490‏ — سطح المادة المراد اختبارها . ويستخدم عادة لاختبار 
essai m dynamique de chute‏ 


Fallprobe f‏ إطارات العجالات í‏ واحاور c‏ والتضان » وغير هاء 
c‏ یتطلب الاختبار حدوت انخراف d Q‏ الاده 
دون أن تنكس . 
یسیو تسس سس 


۳:۹ إختبار السنبلك أ إختبار يجرى على الألواح بإحداث ثقب معلوم 
yf & ١ - 5 8 949‏ 
هو ات القطر فرب طرف اللوح e í‏ ریاد ة القطر باستخدام Ls‏ 


315541 Je استدقاق ۱ سم > حتی‎ CAR ib. Aufdornversuch m 
, آوحدت تشدخ‎ » aX! معين فى‎ 
. ب - انظر : اختبار التمدد » للا نابيب‎ 


w^ 
| إختبار الشد إختبار فيه يشد طرفاقطعة اختبار مستقیمة حتى يرن‎ ۱۱۵ 
n" علیما من‎ Mas التی‎ eL all الکسر . وتشتمل‎ tensile teat 
| . من البيانات الاتية‎ AST d ل الاختبار على واحد‎ de traction 
Zr التناسییه » اجماد الخضوع » احمهاد‎ Am 
احباد الشد الأقصى » الاستطالة » انتقاص مساح‎ 
. القطء‎ 
. ) انظر اللوحة السادسة‎ ( 


سس سس سس nM cc‏ 


AA‏ اختبار الشرر وسيلة للتعرف على الفلزات على ووه التقریب » ودلك 


1105 


spark test 1020‏ بمراقبة مظهر الشر ر الناتج عن تجليخ عينة من الفلز . 
essai m par étincelles‏ 4 
Schleiffunkenprobe f‏ 
j‏ 
G 7 9٨٩-1‏ _ س :9 
GAN‏ إختبار الصدم إختبار لتحديد مقاومة الاجهادات السلطة فجأة . ومن 
impact test 587‏ الطرق الشانعة nw‏ الصدم طريقة شاربى à Lo‏ ¿ 


1 | essai m au choc 
. یرود‎ Schlagversuch m 


20029177٧"‏ سس 


' ۳ اختبار الصدم بطريقة آیزود ‏ إختبار بالصدم فيه تكسر قطعة اختبار منثلمة Ies‏ 
Izod impact test 623‏ عند أحد طرفيها » وذلك تحت XU‏ خبطة من سطرقا 
Schlagvarsuch s nach Izod‏ بندولية حيث تسجل الطاقة المتصة فى كسر dal‏ | 


Co الشکل‎ ( 


1 
?75 
A‏ 
" 
j‏ 
a‏ 
066mm E‏ 
5 
الشكل ه — اختبار الصدم بطريقة أيز ود 
un — a‏ الطرق 


.. Le, est قطعة‎ Lei شار اختبارفیه‎ ih إختبار الصدم بطر‎ ۱۷۸ 
1 نک‎ "vac jux قطعة‎ a ek C$ 

178 سی ېد Charpy‏ الطرفين بطر à) 2 Se e p vt ài‏ 
Schlagversuch m‏ په سم À P‏ توحد "wn m‏ بل 1" Ail‏ 0 سر 
وسجل الطاقة المتصة فى كسر الحنية . ( الشكل ې Ee‏ 


30* 
a 
mm 
-— L 
حافة الطرق‎ — 8 


۷:۲ إختبار الصدم القضيب المنثلم اختبار فيه تكسرقطعة اختبار بها ثلم شكله مناسب » 
notched bar impact test 5 742 —‏ ودلك باحداث às b‏ واحدة ( an‏ سحیل الطاقة المتصة 
Kamen —‏ كبر العيية , (va)‏ 


رس 
ا 


— ۷ الشكل‎ A 
الثلم‎ ng A اختبار الصدم‎ Tu | 
قضيب الاختبار‎ - | à. 


v‏ - تلم 


A‏ اختار لتعيين الصلاده » يحرى عاده بتعین متاومه 
Last‏ الصبلادة dpi. ae i we‏ 
l . A JE = ۲‏ 
hardness Beie 1‏ الاده U‏ تحت ظروف di "e:‏ او M‏ 
1 ونا لطم لاح el‏ هذا الاختبار» Je» Ai b‏ 1 وطر 4i;‏ رو کویل d‏ 
ud ° S‏ ۰ ۰ 
۱ وطريقة فيكرزء وغبرها . 
لتعین الصلادة » وذلك بان d hias‏ سطح 
A |‏ إختبار ° جدر : : ۰ e.‏ ° ° 
۲ إختبار الصلادة dal‏ الماسى العدن mM‏ ذو قاعدة مربعة وزاوية US "ies‏ 
damare BEE à la pyramide‏ = 
| على الساحة الپرمية للنقر باللیمتر 


e‏ 5 را 
essai md pyramid hardness test -‏ کل و d‏ متقا O‏ فيه ¿ = — حمل قياسى é‏ £ يعاس 
m Diamant‏ 5 الها € 
nipyramidhürteprüfun‏ قطر ál‏ اخادت La‏ 
g f‏ ورتم الصلادة ب ال ېرم الماسى يساوى — 
بالكيلوجرام مقسوه 
المربع b‏ 


e] s 1 1‏ الصلادة » وذلك baas QU‏ | 
و۱۳ إختبار الصلادة بطر déi‏ بريئل i aal‏ من الفولاذ ) الصلب ( لماقطر AM‏ 


7 الحادث. ( الشکل‎ Lo f ری‎ SE ü 
: وپ رقم برد‎ 
ا حمل بالكيلو جرام‎ 
0/1 2 3 4 
It 
f b 
الشكل ۸ - اختبار الصلادة بطريقة برينل‎ 
. ده‎ — ١ : مكنة الاختبار‎ — a 
© LL - ۳ c اختبار‎ dalas - Y 
Coe — o » عمود ملولب‎ t 
JU حمل » ۷ - موتورکهر‎ ` 
: الكرة على قطعة الاختبار‎ — b 
الكرة‎ - v ç قطعة الاختيار‎ — ١ 
قیاس ابقر‎ - 6 


إختبار لتعيين الصلادة » وذلك ببيان عمق النقر الذى 
G- 9 5 m‏ 
تحدثه ادا نقر محملة » تكون على شكل مخروط من الاس 


أوكرة مصلدة من الفولاذ ( الصلب ) » ویقراً العمق 
على قرص نند رع ار . 


ang‏ إختبار الصلادة بط ر يقة 
روكويل 


Rockwell hardness test 934 
essai m de dureté Rockwell 
Rockwell-Härteprüfung f 


اختبار لنعيين الصلاد ه ) حبك پسمح às Jal‏ صغر 0 
مدببة من الماس بالسقوط تحت تأثير الجاذبية من ارتفاع 
حدود داخل أنبوبة زجاجية مدرجة » على السطسح 
الجهز للعينة الراد اختبارها . وتقاس الصلادة عقدار 
ارتفاع ارتداد الطرقة . 


¿— Jj, اختبار الصلادة‎ ۹٩۹ 


سکلر وسکوب شور 


Shore scleroscope hardness test 979 
essai m de dureté de Shore 
Shore-Skleroskop-Hárteprüfung f 


اختبار فيه ممسك أنبوبة بكيفية مناسبة » ثم جهری 


احتبار للكشف عن العيوب السطحية » یستضدم 
لتحديد صلاحية الدرفلات ( منتجات الدرفلة ) والقضبان 
والاسلاك وغيرها » لتشكيلات الحدادة على الساخن 
او على البارد š‏ 

ولاحراء اختبار الصلاحية لتشكيلات الحدادة على 
الساخن ¿ تسخن عينة مناسبة الطول الى درجة حرارة 
التشكيل حتى يقصر طولها عقدار معين . 

gu!‏ تشكيل الحدادة على البارد » فان العينة تفلطح 
بكيفية ADU‏ ولكن دون تسخینها . 


۸٣‏ إختبار الصمود الحنى 


proof bend test 853 
essai m de flexion à moment de 

flexion spécifié 

Nachweis-Biegeprüfung f 


AEN 


1159 


upsetting test 


essai m d’aplatissement 
Stauchprobe f 


اختبار لتعيين مقاومة أحد الاجزاء للانزلاق على 
الجزء الاخر عندما یلوی قضيب € مثلا . 


لقطع أوقص المعدن . 


shear test 976 
essai 111 par cisaillement 
Scherversuch m; Schubversuch m 


إختبار قاص 


shearing test 
essai m de cisaillement 


إختبار فيه حز قضيب ( عينة ) آوینشر بحيث تتضمن 


۷۳۹ 


A اختبار الکسر عند‎ 
nicked fracture test 150 
essai m au choc sur éprouvette 

entaillée 


Kerbschlagversuch m 


fs ى متكررة أومتغيرة الانجاه‎ m ren] 
الاحتيار لاجېادات و سور» واختبار الى‎ ANUS] 
بول‎ J^ ور‎ Je الاختدار‎ PON 1 28 £Y^ 
, : | 1 إختبار الاطا ( أنواعه‎ ( 
ال | بضا | «اختس‎ y 3 : . الدوار‎ fatigue test (end 6۵ ten 
3 props يطلق عام‎ JAKI واختبار‎ Diere à la fatigue = 
. » الاطاقة‎ 
اختبار الكلال‎ - ٩ الشكل‎ 
» مكنة الاختيا رتصميم «مور‎ -a 
مکنة اختبار الكابول الدوار‎ b 
على الاسلاك « ودلك بلف الب حول‎ ER إختبار اللف اختبار‎ TIT 
m شیاق دی قطر مین ولعدد عدد من ات‎ wrapping test 1223 
يبسط السلك بعد ذلك . وق العادة يكون قطر الشياق‎ Wickelverunm 


سساويا لقطر السلك . 
ويتضمن الاختبار الألوف لف ju‏ لفات d‏ بسط 


MEN E 


اختبار فيه تلوى قطعة الاختبار حول محورها حتى 
حدث الکسر , وعندما جری هذا الاختبار على سك ؛ 
پنسب الطول Jual‏ الى قطر السلك وعدد مرات اللى 
السجلة . do‏ حالة قطعة الاختبار المشكلة کنیا من 


یب » فمن العتاد تسجیل الاجهاد الأقصى فى القص ؛ 
à, 355‏ الدوران 1 


PEL 
) إختبار الإلتواء‎ ( 


torsion tes 


t 
essai m de torsion 
Verdrehungsversuch m 
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٩۱۸‏ إختبار اللى العکسی اختبار جری على الأسلاك » حيث تلوى قطعة الاختبار 
reverse torsion test 918‏ ( السلك ) حوریا لعدد Ow‏ من اللفات T‏ اتو À.‏ 


uNI Ä 5 نا‎ NT essai 55 ie unis une 

x b واد‎ š 5 ٨ 7 £ ë Wechsel-Torsionsversuch m 

ols d هين ۴ نلوى د سعين من للفات‎ + (Verdrehung in beide Richtungen) 
„oe 


dl‏ إختبار Aldi‏ ` تحرى على الواد اختبارات die‏ ومتعددة بېدف 
nein, E 693‏ ا الحصول على als‏ مات عن نوعية الانتاج أو d P"‏ 
Werkstoffprüfung f‏ الى معلومات حديدة أو معلومات أفضل عن مواد 


ويمكن تقسم اختبار الواد من حيث امكانية استخدام 
الادة بعد اجراء الاختبار الى اختبارات متلفة واختبارات 
الاختبارغير صالحة لآداء عملا UU‏ حيث أنبا قد 
اتلفت باحراء الاختبار. GÍ‏ الاختبارات الثانية فتجرى 
حیت لايتلف أى جزء من أجزاء قطعة الاختبار. 
( انظر الاختبارات الختلفة ) . 


۳۷۰ اختبار المصر اختبار فيه تضغط انبوبة قصيرة ( يبلغ طولها مرة 
essai m d'écrasement‏ £ قدا il‏ 
SAS  Druckversuch m‏ مقدار 242 من لقصر e‏ 


۲۸ إختبار إنضغاط إختبار فيه تضغط قطعة إختبار مصمتة لتحديد مدى 
compression test 218‏ النقص d‏ الطول تعت الضغط cal‏ الحمل المؤدى إلى 


E التصا‎ essal f de compression 


Druckversuch m; Druckprüfung f 
. ) انظر اللوحة السادسة‎ ( 


p 


, ال على‎ "WENT بوصع انبوية‎ Syt اختبار‎ RCA | 2 cl 
اختبار بالأاشعة السينية‎ ٥ 
m lm فيلم‎ Eu Ee DÉI حانبى القطعة‎ X-ray testing 1225 


examen m aux rayons X 


prias en | ( P ) الا خر .€ لېر‎ lmla Röntgenwerkstoffprüfung f 
a). للتعرف على العيوب الموجودة فى القطعة‎ 


۱۱۱۸۸۱۱۱ 
7 


DEIN 


الشكل ٠١‏ - اختبار بالاشعة السينية 


, الاشعة قبل التغلغل‎ - a 

ب الاشعة بعد التغلغل 

1 -القطعة » Y‏ عيب e‏ 
۳ - فيلم حساس 


ij N | رستی وضع‎ ! 2M 
AC A ad وفيه تبسط مادة تغلغل‎ Sms, 456 


iai ;‏ الخاصة 
da substance fluorescente‏ ( فند خا ( يه فتحه سي AR‏ ° دس 
d Fluoreszenzprüfverfahren‏ | 


' الشعرد ية . وتزال مادة إل الاد 8 من السطح‎ (zerstörungsfreie W erkstoffprüfung) 
> 


م Bed‏ مادة مظهرة eh ale‏ مادة b^ dall‏ 
موضع العيب الذى يمكن التعرف عليه بتسليط ضوءقوى 
على السطح فيتوهج خط فلورسنتى عند العيب . 


TY 


۷٢‏ اختبار الجسيمات المغنطيسية إختبار يحرى لتحديد العيوب السطحية والقريبة سن 
DÉBUTE 08‏ السطح . وليه de LAS‏ مفنطيسى فى الېزه الراد 
ZEN‏ اختباره: بوساطة نها رات كهربائية عالية الان يبي 
— يقطع هذا المجال العيوب التوقعة . wel rel Aren‏ 
a‏ ( انقطاع ) ما للمحال الغنطیسی T.‏ القطعة 
ينتج de‏ تسربى على السطح . فاذا si‏ < حسيمات 
مغنطيسية ( برادة حد يد يه "T. (AU‏ .= 
يحتجزها del)‏ التسربی عند العیب فنکون Xo ds‏ 
مرئیا عليه . ( الشکل ۱۱ ) . 


2 3 


الشكل ١١‏ - اختبار بالجسيمات M‏ — 
| ال جزء » y‏ ال المغنطيسى € 
u SL nn Y‏ 
۽ - خطوط JUST‏ عند العيب 


( o Ra Zum » اختبار بالمبواء اختبار حری على منتج أحوف‎ YA 


G 3 ; 21 
s 1 "m 7 air test 
Ue? ودلك بعر‎ » Q Je E هواء‎ Li) OPII essai m d'étanchéité 


M اختبار سدود يته زل‎ Luftprüfung f 


4 إختبار ‏ طب اختبار Gé‏ على أنبوبة قصيره الطول » حيث تسطح 
b Jas flattening test 443‏ مقدار ge‏ » وذلك لعرفة (Sd‏ صمود هلا 


essai m de planement 


° >. d C للتشد‎ Ausbreiteprobe f 


Ya 


اختبار Se‏ على أنبوبة حیت يفلط = طرفا ها EI‏ 
شفة متعامدة مع عورالا نبوبة . 


إختبار تشفيه 


flanging test 
essai m de bordage 
Bördelprobe f 


سس سس سس P -— 7777 22922 iii‏ 


إختبار عری نی قطعة إختبار عند درجات إلى . 
الحوية عادة » وذلك على نصف قطر معين تحن 
مسلط باطراد . ويعتبر الاختبار مقياسا »ام 
إلا أنه T‏ بعض الاحوال المعينة 1 —F o^.‏ | 
للكشف عن عيب فى سلامة البنية . 1 
ومن أنواع الاختبار ٠‏ 


وفيه نحنى dab;‏ الاختبار مره واحدة على Y‏ 0 


ونصف قطر معيئين š‏ 


وهو SU‏ ختبار الفرد » الا OÙ‏ زاوية الحنى تکسون 
. ۸ ۰° وتطوی قطعة الاختبار على نفسها QUU‏ 


وفيه تعرض قطعة الاختبار الى حنی مفرد بزاوية 
. و25 كم تفتح هذه الحنية حتى تعود قطعة الاختبار الى | 
حالتېا الاصلية المستقيمة » £ يعاد GA‏ بعد ذلك اما فى 
DEN‏ الأصلى "als‏ عكسية قدرها یور Te‏ الاتحاه 


الأصلى بزاوية .۸ CO.‏ ويكرر ذلك حتى محدت الکسر . 


( الشكل ۱۲ ) . 
5,29( هذا الاختبار عادة على الأسلاك والالواح 


والشرائح 


الشکل ۱۲ - اختبار الحنى العکسی 
Y‏ - فکا منجلة 


[ختبار حنى 

bend test 

08881 m de flexion 
Biegeprüfung f; Blegeprobe f 


(Í‏ إختبار الحنى المفارد 
single-bend test a)‏ 


essai m de flexion simple 
Einzelbiegeversuch m 


©( (ختبار الحنى القفل 


close-bend test b) 
essai m de flexion à 180? 
Prüfung f auf Biegung f um 180? 


5 إختبار الحنى العكسى 


reverse-bend test 

essai m de flexion alternée 
Hin- und Herbiegeversuch m; 
Wechselbiegeprobe f 


104 


۲ ۶ 


إختبار عرى للتعرف على العيوب الداخلية . ويستفاد 
فيه من مقدرة الاشعاعات قصيرة الوحات € شل 
الأشعة السينية وأشعة حاما » على التغلغل فى الاشياء 
zé‏ المنفذة للضوهء العادى. فاذا وجد عيب ما فى داخل 
القطعة الباری اختبارها » تر الحزمة الاشعاعية فى 
مقدار من العدن أقل مماثمر فيه عندما O S‏ سلیما . 
ونتيجة لذلك متص النطقة المعيبة مقدارا أقل سن 
الأشعة , وينتج هذا التفاوت » عند تسجيله على فيلم 
حساس للاشعاع ( صورة Ab‏ ندل على وحود العيب . 


إخثبار Ww. q‏ عن وجود تصدعات داخلية » يتضمن 
إرسال سوجات صوتية عالية التردد تعکسپا هده 
الصدوع . ونعرضص الوحات المرتدة على صما م اشعه 


إختبار حری على الدرفلات é‏ والطروقات ‘ والالواح í‏ 
وغيرها » حيث يكون الحور الط وی لقطعة الاختبار 
عموديا على اتجاه الدرفلة أو التشغيل . 

ونی حالة الطروقات e‏ قد ينص على أن يكون الاختبار 
الستعرض ف الاتجاه الحيطى ( اختبار محيطى )» أو المماسى 
( اختبار مماسى ) » أو نصف القطرى ( اختبار — 
قطرى ) . 


إختبار فيه تعرض أنبوبة أو جسم آخر أجوف الى 


AW‏ إختبار راديوغراق 
dl hlo testing‏ 

nent M Tadlograph [que 877 

Röntgenprifung f 

١١1‏ إختبار مابعد السمعيات 

ultrasonic testing 1147 

(supersonic testing) 

examen m ultrasonore 

Ultraschallprüfung f 

۱۱۳۶ إختبار مستعرض 

transverse test 1134 

essal m à charge transversale 

Transversalbelastungsprüfung f 

258 إختبار هيدر وستاتيكى 


hydraulic test 569 
(hydrostatic test) 

essai m hydraulique 

(essai hydrostatique) 

Wasserdruckversuch m; 

(hydrostatische Prüfung f) 


إختبارات €( على المواد دون الاضرار le‏ أو 
باستخداماتها الستقبلة » والفرض Yo‏ بیان مناسببة 
المواد لاداء وظيفتها المطلوبة . ومن هده الاختبا I,‏ » 
الفحص البصری » والاختبارات بالحسيمات المغنطيسية » 
والتغلغل الفلورسنتی » والراد يوغرافى » ومابعد السمعیات» 


اللخ . 


non-destructive tests 739 
examins mpl non destructifs 


zerstórungsfreie (Werkstoff-) 
Prüfungen fpl 


vl‏ رات S‏ عادة على قطع اختبار يتم اختيارهها 
لتمثل دفعة أو مجموعمة من القطع : وتتضمن هذه 
الاختبارات اتلاف القطع الختبرة » ومنها اختبارات 
KAI‏ £ والصدم » والكلال e‏ واللى í‏ الخ 1 


إختبارات متلفة 
destruotive tests 307‏ 


083818 m destructifs 
nicht zerstórungsfreie Prüfung f 


P ` 


V*f‏ إختبارات iM E JG‏ ` إختبارات تجرى للتعرف على المتضمنات والشوائي 
metallographic tests 704‏ الدخيلة فى بنيات العادن « des‏ دوعيه هده Au J|‏ . وقد 
metallografsche Prüfungen pl‏ تکود ن الإختبارات من فحص بصرى بسیط » فتنمش 

لا ظهار البنية وتفحص بالعين الجردة Ad‏ ` 


at کن‎ eg تحص‎ ierra ا‎ S 
القطع وتُظمبر لفحصېا تحت مہکروسکوب له تټران‎ 


Wr s ET" 


اخبزال d‏ الیکانیکا í‏ إختزال ÀS past‏ من الفوی هو |(حعاد 


۸4۹ 

. LA الثوی النی مشلا‎ si u L La reduction 899 
réduction f 1 
Verkleinerung f 


"oe‏ إدارة ( جموعة إدارة ) ER à‏ من الاليات نستخد م لنقل القد رة أو الطاقة 
ر . 

352 ۱ ۳۷ و الشركة سن سكدة الى آخری آو E‏ أحد ek‏ 

FN 6 iC da الادارة ميكانيكية 6 أو‎ 


أو تعمل بالېواء المضغوط . 


SA‏ إدارة بالاحتکاك حموعة 07 باستخدام oh Ow‏ لېما 
friction drive — ` 480‏ شكل حدد » أحدهما مد ر والاخر مدار» بالاستفادة من 
en‏ قوق الاجکاك التی تنشأعند نقطة التلاسس نا 
نتيجة للضغط المسلط « علاوة على العزم الوجود فى 
القرصٍ الد ر . وقد تستخدم هده ry ¿aI‏ لنقل الحركة 
بين الأعمدة المتوازية أو غير المتوازية s‏ التلاقية ) . 

. (ir الشكل‎ ( 


DS 


ges 


الفكل YY‏ بعض أنواع الادارة SKYL‏ 


Y" 


]8,15 بالر وس Ae, e‏ اداره نتكون سن رسمن N RS | n‏ 
goar drive‏ بكفايتها العالية فى نقل الحر كة e‏ وثيات النسبة السرعية 

T‏ اي quus, led Se tel‏ وفقا لانو اع التروس المستخدمة فيېا 
الى مجموعة ادارة بتروس عدلة e‏ أو مجموعة ادارة ېروس 

À past اداره روس مخروطية » أو‎ Ae ges أو‎ e AL, 

ادارة بتروس حلزوئية c‏ أو مجموعة ادارة بثروس متنوعة 


من كل هذه التروس . (الشكل > ۱ ) . 


UN 
"dub. 


ol‏ وه آدارة الو وس 


. 


J) عة للادارة تتكون عادة من بكرتين‎ z 
_ ) ن بكرتين (طنبورين‎ is 2 et "S ٣ 
| Ge بالسیور أو أكثر  وسيرواحد أو أكثر من السيور ال‎ dia 103 


jjo V المقطع أو التى على ^ كل ال حرف‎ op A او‎ uen) Dér courroies 


يكون عورا البكرتين متوازيين وق مستوى واه 
c‏ 


أو غيرمتوازيين وق مستويين مختلفين . ( الشکل 


الشكل ه ۱ - ادارة بالسيور 


— جموعة ادارة تتکون عادة » من عجلتين مسننتين‎ ` d ën ادارة‎ VN 
كاتينة ) لنقل الحركة بینپسا»‎ ( pres - او | کثر‎ chain drive ain 177 
» بين الاعمدة التوازية فتط‎ A8 Et ونستحدم لنقل‎ Ketenteb — — 


وتعمل دون أن حدث فيما انزلاق . ( الشکل ١+‏ ). 


الشكل ١١‏ -ادارة نز بر 


YA 


#موعة ادارة تستخدم لتحويل الح AS‏ الدورانية الى 
حركة مستقيمة » وننکون من عمود سلولب وصمولة » 
أحدها ثابت والثانى متحرك نسبيا . من مزايا هذه 
الجموعة أنها تحقق حركة انتقالية بطيئة مع كسب 
كبر ق القدرة . ویعیبها الفقد الكبير فى القوى 
الاحتكاكية والكفاءة اللخفضة فى النقل . ومن أمثلة 
استخداسها المرفاعات الميكانيكية ( الكوريكات ) وأعمدة 
الح ¿S‏ الدقيقة ى ال ارط ç‏ وآليات القياس . 


إدارة لولبية 


مصطلح يبين الالة التى يوجد بها أقل مقدار 
Lis‏ 

وعلى ذلك فان اد الأعلى لقاس » ثقب » ماء والحد 
الأدنى لمقاس « عمود » ماء هما آدنی حدين لقد العدل . 
( انظر اللوحة الرابعة ) . 


ترسم جميع الرسومات الېندسي ة بوساطة أدوات 
مختلفة » بنها المثلثات » والمسطرة المدرجة » والمسطرة 
حرف dall T‏ » والفرجار (البرجل ) . وتتوقف 
جودة الرسومات الى حد بعيد على مدى انضباط ودقة 
هده الادوات . 


( انظر اللوحة الأولى ) . 


٩ ۵۸ 
screw 0 
commande f par vis 958 
Bewegungsspindel f; 
Transportspindel f 
w pr Š 
QAM Ad أدنى حد‎ ٧۹ 


minimum metal limit 709 
mesure f minimum du metal 
kleinstes Metallmaß n 


Cie‏ أدوات الرسم 
drawing instruments 345‏ 


instruments mpl de dessin 
Zeichengeräte npl | 


» ارتفاع المركز المقابل السافة بين مركز الثقل والر 55 القابل لجسم طاف‎ ۷ ۳٣ 
م رکز‎ g” القا بل أعلى‎ KI موحبا اذا كان‎ II tanins height 703 
) ۱۰۳ ثقل الجسم . (انظر الشكل‎ metarentrische Hohe 
4 الا رد از بأشياء خاصة کالفاصل والبکرات‎ Li 29 articulation e 
e | articulation f 
° لح‎ Gelenk 2 


إرتكاز أملس لجسم على جسم آخر deg‏ ينشأ بينهما 
رد Jui‏ عمودى فقط » أو إرتكاز على بكرات يؤدى ال 


دس الغا ية " 


۹ إرتكاز بسيط ( إرتكاز حر) 
986 


simple support 
support m simple 
einfache Stütze f 


Luc 


ربط جسمين بكيفية لاتسمح بدوران أى منهما حول 


۳۹ 


ep H ° -°- e v^ 
ed HES jj! zi 
fixed support ; 
support m fixe 
feste Auflage f 


p" 


ein‏ إرتكاز Jade‏ ربط جسمين بوساطة de‏ يستحسن أن یک 
Esel hingod support 546‏ وبدلك يكون دورال ای مس هن عورا حوله 


support m h charnières 
fostos Gelenk n; Pedolstütze f 


ee 
e EES d إدج وحدة مطلقة للشغل‎ De 

gn 403‏ ` وهو حاصل ضرب قوه wees‏ الداين فى مسافےے: 
557 طولها Aes‏ واحد مقيسة فى اتجاه القوة . 


سس ___ 


0۹ أرجون عنصر غازی اول 093 له ولا E)‏ يوجد فسى 
argon 59‏ السواء بنسبة ,/ تقريبا » ویفصل منه بالاسالےۓ 


j والتقطير التفاضلى . يستعمل للأجواء الخاملة‎ Argon m 
les المعاسلات الحرارية > وی اللحام بالقوس وق‎ 
. الفتائل المتوهجة‎ 


۳۳۸ إزاحة (NL)‏ تغيير الموضع بتغير الزمن . 


A» — v displacement 328‏ يصل بين موصعين جسم متنقل 

déplacement m 

Verdrüngung f 
N! إزاحة افتراضية إزاحة تخيلية بغرض استخدام قانون الشغل‎ ۱۷۹ 
ق حل بعض المنشات من الناحية الاستاتيكية . ويشترط‎ virtual displacement 1179 


"AN P ue NT دت وږ ته‎ eq. . e déplacement m virtuel 
هده الازاحة الافتراضية الا حل بالشروط المندسية‎ $ virtuelle Verschiebung f 


angular displacement 41‏ او حوا d‏ نقطة اساس متنقلة . 
déplacement m angulaire‏ 
Phasenverschiebung f‏ 
ai co» ۹۲‏ الإزدواج الذى يعيد الجسم الطانى إلى وضعه الاصلی 
dus! righting couple (restoring couple) 926‏ الجسم بزاوية صغر ه 6 ویساوی I‏ 


Du? 1 0‏ £ ... هه 2 7 
7 وزن السائل الزاح × إرتفاع المركز القابل × زاوية 
اليل 


Ken الى‎ ro [زواج مصطلح يستخدم‎ DL 

(© - فد‎ .. » . 4^ . € ۰ e, 

e u” c» عات‎ Ges بعضهما‎ o SS sen f = , 
" بينهما‎ Paarung f (Getriebe, Passung) : 


£ 


statics 1058‏ الما د ية نحت put‏ القوى : والانزان هنا يشمل حالتى 


Kea ۱۰۵۸ |‏ فرع من علم الميكانيكا يعنى بدراسة اتزان الأجسام 
T ru‏ السكون الستمر والحركة النتظمة . 
Í‏ 


T‏ استاتيكا التحرکات باضافة الأحمال الديناميكية على الجسم المتحرك 
id =‏ ای ی والناتحة عن حركته Les‏ لقانون » Las « Al»‏ على 
costatik‏ یف ی حموعه من الثوی Xll‏ نه € ونتحول بد لك من "QENSIPN‏ 


الديناميكية الى الحالة الاستانيكية . 


Jr‏ استاتیکا بيانية دراسة اتزان الاجسام بطريقة الرسم يمقاييس مناسبة 
graphique 54‏ / وس انب واستخراج النتائج بالقياس من الرسم مباشرة . 


grafische Statik f 


di‏ استاتيكا LUS‏ الاستاتيكا التي تقوم على استخدام الحساب واجراء 
analytical statics e‏ التحليل للقوى وأخذ العزوم لبېالتکوين عدد سن 


statique f analytique 


. لحل الجا هيل‎ LS العا 5 لات‎ analytische Statik f 


۱۹ استاتيكا فراغية استاتيکا تعالج القوى الفراغية » أى التى لايجمعبا 
CS ge spao gin 7 1016‏ و احد 1 

Raumstatik `‏ 
۷۹ إستدقاق مورس مصطلح شامل يطلق على مجموعة من الاستدقاقات 


Morse taper 719 


Í ` ^ rid * ee - .. ۳۳۹‏ 
cône m Morse‏ القياسية لت ركيب سیقان عذد الثقب فى آعمدة الادارة 
orsekegel m‏ عکنات ال2 0۷ تتراوح بین صقر » v‏ . 


je ازدياد طول قطعة الاختبار تحت تأثر الشد‎ Allez d YA‘ 
تة‎ SI عادة عن الاستطالة عند‎ II اجہاد ها‎ elongation 384 


< 5 D allongement m 
° Je! سن طول القياس‎ ug Längenzunahme f; Bruchdehnung f 


۱۸ إستقرار الاتزان !ذا أزيح جسم أو مجموعة من الأجسام قليلا عن 
stability of equilibrium 1048‏ وضع USUS!‏ ثم y‏ کت ولوحظ انهاتعود لوضع الاتزان 
dia Qus Stabilité f de l'équilibre‏ الات ان بستتا 
Qi © Gleichgewichtsstabilitàt f‏ مستهرا . 
٠‏ إستقرار ASE‏ اذا Ab Sail‏ جسم متحرك فى منحنى ما عن مساره » 
stability of motion 1050‏ ولوحظ أنه يعود الى مسا ui. ej‏ الج 45 فيه ( 


stabilité f de mouvement 


. کات هده + $¿ مستفره‎ ۱ f 


۰:۹ 5 : ذا Í‏ طاة ٩‏ 21,10% 2 
| إستقرار الطفو . اذا اميل جسم ماف على سطح سائل امالة قليلة ثم 
stability of floatation‏ نرك ولوحظ al‏ يبتز اهتزازا دورانيا دون أن ينقلب » 

. کان طفوه مستقرا‎ Ce reel Tom 


leck: re Mad 


| -- 8 YAY 
» MA deet: بعد‎ des ( « العور‎ » Soch 282 
D DI ° ^ 1 I 
هی سطح أسطوانى دد ستويين متوازيين‎ Aa ۳ 


۱ مع رواسمه ليحدد | ی طوان "re‏ 
الثاعد تين داثرة . ونسمی | سطوا نة » Sr‏ 
PEU‏ « اذا c5‏ قاعد نا ها مدعا سد فين مع حورها d í‏ 

رله « اسطوانة مائلة « اذا كانت قاعدتاه 
شرب مساحة احدى قاعدتيها ق ارتفاعها » etes‏ 

Gin پساوی حاصل ضرب محيط أ‎ PE Kai 
.) ی ارتفاعها . ( الشکل بر‎ lei Ae 


ET 
الشکل ۱۷ - الاسطوانة‎ 


۷۹۷ أسطوانة الحطوة ف اللوالب » أسطوانة تخيلية تتحد محوريا مع اللولب 
EE im mr u‏ اللولب بحيث یکون تقاطع نقعتی راسم 
Teisytináer m‏ الاسطوانة مع الضفتين المتقابلتين للحز اللولبى مساویا 
لنصف الخطوة الاساسية للولب . (انظر u‏ —¿ 

الغالغة .£ ). 


"m‏ الا سطوانة TENTE‏ اللوالب » سطح أسطوانى تخيلى يلاسس قیال 
rur‏ سي نايت لد لولب خا رجى أو قمم لولب داخلی . ( انظر اللوحه 


( ب‎ í ytl innerer Zylinder m 


T ۱۳۹ 

1209 441 ( خابور) جسم منشوری الشکل بقطعه مثلث یستخدم فى 
EN‏ العملية , 
i Keil m‏ : 


YT 


DR أبعاد على مستوى‎ Ay أى حسم دی‎ Je 
موضوع خلفه , وسسقط الجسم هو منظر هدا‎ ) AT 
الجسم على المستوى عند اسقاطه عليه بوساطة خطوط‎ 
على‎ saae Là مستقيمة أو أشعة خيليه ترسم عادة من‎ 
الجسم لتتقاطم مع الستوی مكونة هذا المنظر. ويسمى‎ 
الستوی « مستوى الاسقاط » » ونسمی الخطوط‎ 
خطوط الاسقاط » . وادا ثبعت هذه الخطوط من نقطة‎ » 
الاسقاط » » فان الاسفاط بى هده‎ 35 Leg » واحدة ( نسمی‎ 
یعرف باسم « الاسقاط المركزى » . اما اذا كانت‎ ULI 
هذه الخطوط موازية لبعضها البعض (أى عندسا‎ 
يكون م ركز الاسقاط فى مالانهاية ) فان الاق اط‎ 
يعرف عندند باسم « الاسقاط الاكسونويترى » او‎ 
.) ٨۸١ الاسقاط المتوازى » . ( الشکل‎ « 


الشکل ۱۸ - الاسقاط 8 - اسقاط مرکزی ‏ — اسقاط متوازی 


الاسقاط 
projection‏ 


projection .: 
Projektion ; 


إسقاط تقع فيه نقطة التلاشى ( نقطة التلاق ) : 
مالا نهاية » ومن 3 فان جميع خطوط الجسم الموازية 
لبعضېا البعض ترسم متوازية لتتلاق فى هذه النقطة , 
هنا ك ثلاثة أنواع من الاسقاط المتوازى تختلف باختلاف 
زاوية الرؤية ( الشكل و , ) » وهی : 


۳ 


الإسقاط المتوازى 
parallel projection‏ 


perspective f parallele 
Parallelprojektion f 


V 


768 


— — HÀ M — HM wa 


05 Ame Q9 n 5 0 e A 
ern إسقاط متوازى آیزومتری‎ (Í 
| inomotric parallel projection a) 
projection f parallèle Isometrique 
Isomotrische Parallelprojektion f 


ب ) إسقاط متوازى داعری 


الشک الاسشاط التواز 
(اسقاط م وزی الفكل E ۱٩‏ 


1{ — اسقاط مثواز ی از وسری 


sml اسقاط متوازى‎ — b ( دو مقاسن‎ 
ME n TEN : dimetric parallel projection b) 
< x اسقاط متوازى را‎ - c projection f parallele dimetrique 


dimetrische Parallelprojektion f 


>( إسقاط متوازى Sl‏ 
( إسقاط متسوازى IW‏ 
القاسات ( 


trimetric parallel projection c) 
perspective f parallèle trimetrique 
trimetrische Parallelprojektion f 


۸۹۰ أشكال d dsl‏ الاستاتيكا البيانية » يشترك رسما المضلع الحبلى 
‚da reciprocal figures 890‏ القوى T‏ خواص متبادله cS | í‏ تنطبق سن ro)‏ 


figures fpl réciproques 
ë على الا خر وبالعكس‎ reziproke Zahlen fpl 


4ه إصطدام عدم Go M‏ اصطدام أجسام خلو من الرونة » كالطين شلاء 
inelastic impact 598‏ يٹ د عن بعضما البعض بل تولف حسما واحدا 
unelastischer Stoß m‏ بعد التصادم . 


"V"‏ (صطدام مرن اصطدام أجسام مرنة ينتج ae‏ ارتداد هذه الأمسام 
elastic impact 376‏ عن mar:‏ البعض بعد التصادم ° pass‏ اسر ع هة 
en,‏ ر MCD‏ التصادم والسرعة 
النسبية لهما ( و۷ V,‏ )» لقاعدة نيوثن التجريبية : 
(V, — Vj) = — e (U, — U,)‏ 
at © c‏ الارنداد 1 


$44 آصمرانی ( يوتكتانى ) الخلوط ال رکب من مكونين أوأكثر » والذی يحدث 
JI J^  eutectoid 409‏ د دن A das‏ ويتحول بالتسخين عند 


isi 5,1 e اد‎ eutectolde m 
Q0 ojla days (32 Eutektoid n 


dol أواکثر « وله‎ OS Bn مر كب من‎ bs ) يوتكتى‎ ( Gore HM 
. درحات حرارة التجمد والانصېار‎ eutectic 408 


eutectique m 
Eutektikum n 


٣٤ 


۱۱:۲ (ضطراب ‏ ف ميكانيكا الموائع » الظواهر والقوانين المصاحبة 
ار : - 1 
Ms‏ م turbulence‏ للسريان الضطرب » والتى نحكم حر كته . 
Turbulenz f‏ 


id ۰۳۳‏ ار لإ C Mi vic" — 1 pm deli.‏ 1 1 د BE‏ 
Ao‏ إضطراب تام مابحدث Gau‏ تصبح كتلة الائم بأكملها d‏ حركة 


QM pow fully developed turbulence 


turbulence f complétement établie 485 
voll entwickelte Wirbelung f 
. اب‎ Jae الممهزة للا‎ exl سطات‎ "+  homogeneos turbulence 
1 ۴ turbulence f homogène 550 


homogene Turbulenz f 


‘Yy‏ إضطراب موحد اطواص حالة للسريان المضطرب د Pb Ce) Q‏ مربعات 
isotropic turbulence 622‏ 22 کات السی غه اند بد بة » و _ کد لك حاصل صرب E‏ 
M" turbulence f isotrope‏ , 
Turbulenz f‏ 18007001860116 اثنتين Log‏ على التو الى » بتساویه . 


A Jl $V.‏ الیکانیکا » جموعة من أعضاء U.‏ » مثلا » يرتبط 
frame 470‏ بعضېا ببعض ارتباطا Le‏ منم دوران lel‏ حول 
وی EC‏ اتصاله یره من الأعضاء . هذا csse‏ الشبكيات 

التى يتصل جميع أعضائها اتصالا مفصليا . 


۳۹ إفراد ( بسط ( مثيل المنتج بالرسم بعد فتح طياته ( إفراده ) . 
development 309‏ ) الكل Y‏ ( ۰ 


développement 
Abwicklung f 


am.‏ مور المنشوو 
b‏ منظر الافراد 


us Aan oi ٠‏ إقوليوت منحنی ماهو انحل المهندسی لرا كز تقوس 
410 افولبوت ) 1 Lei‏ ( إنحناء ) النقط التى تقع على هذا النحنی c‏ وهو کذلك 


٤ 


ll — 46‏ المغلف s L‏ المقامة نحن الا 
dads MI = | | ud t‏ 3 المقامة على P‏ الاول 1 


on aa | Gt عمود یا‎ "yn إقتطاع آساسی ق اللوالپ » المسافة‎ 4f 
بوه تال‎ > ur "e سطح الاسطوانة الكبرى‎ paste Kat ia 
ااعااه‎ .. a lš ronc asi 
: ( g 6 Am all انظر‎ ) R "m LM Abrundung / (von Gewinden am 


EURE 


/ ما . 


وعلى ذلك » فان a»M A‏ افاس » لقب »مسا 


والحد الأعلى لقاس « عمود » اء هما أقصى حدين 
لقد المعدن € . 


( انظر اللوحة الرابعة ) . 


Id E | ہا‎ Am 9) 
De “Us v وباده‎ 


40( أقصى حد لق د" المعدن 
maximum metal limit 695‏ 


mesure f maximum du métal 
größtes Metallma n 


Aa, - ENT ar‏ آلات لا نمستميلك 39 »1 a pru‏ الاغراض 
i 983‏ سب سي ME‏ | لمهندسية : كالروافم í‏ وحجموعات | لبكرات . وا لاسفين 
einfache Maschinen pl‏ — (الخابور ( > واللولب ( القلاووظ ) . وهی سبتکرات 
"WP‏ اشتقت من a ed sw di cl Ja‏ 
AT 100‏ رفع فى المكنات اليد روليكية › آلة لرفع الجر ييل 
lifting device 65‏ سرعتها بطيئة نسبيا » وسن أنواعها ٠‏ 
machine f élévatoire‏ 
Hebevorrichtung f‏ 
& 1 و e‏ 
ON 9‏ رافعة ويوجد فى الطرف الاخر ثقل سوازنة . 
Schaduf n (altägyptische Art‏ ` . 
von Ziehbrunnen)‏ 
(e‏ الساقية ونتکون دن BS E‏ من الدلاء مشته على i lt‏ 
Persian wheel b)‏ راسيا تدار بوساطة me‏ عن طرد: ی Une‏ أفقية دات 
«ur D ie Rad n‏ 
ial Archimedean screw 3‏ ى ell‏ . وعند UM‏ برنفع eUl‏ فى داخل 
pen ee Schnecke f‏ ون — عند | co‏ . 
۱۳ إلتصاق التوى CAN‏ تؤدى الى تجاذب الجزيئات المتبايية 
13 بعضها الى بعض . 
تا وښ 
Haftvermógen n‏ 
۱/۸ الالتفااف فى ميكانيكا الوائم > التكاسل nt, wall del P‏ 
circulation ` 185‏ حو ل T unn‏ مغلق . 
circulation f‏ 
Zirkulation f; Umlauf m‏ 
۱۳۳ إلكترود حام gdan d‏ موصل ق دائرة کا وام ن 
nn 1213‏ قدح قوس Aal‏ قد تصېر الالکترود ذاته, أو 


تصہر سلكا Pi‏ ( معدن اضافة ) » ورسب المعدن 
الصېور بين حافتى شغلتين Lai‏ وصلېما معا , وقد 
يكون السلك مغلفا أو بدون تغليف . ویہییء التغليف 
وقا ية المعدن rail‏ دن | كسيجين al‏ كما يعمل 
على استقرار القوس . 


électrode f de soudage 
Schweißelektrode f 


Y 3 


السائل الستخدم فى البطارية أو المركم الكهربانى » 
والذى DRE‏ التیار الکهربائی الوارد من المولد الکپربای. 
والالکنرولیت الشائع الاستخدام هو حمض الكبريتيك 


. sl 


فلز خفيف قابل للثنى لونه أبيض فضی » نقطلة 
انصهاره Saa,‏ م . الخامة الرئيسية التی يستخلص 
مها هی الب و کسایت . ويتميز الفلز النقی يمطيليته» 
ومقاوسته للتأكل » وتوصيليته الجيدة للكهرباء وللحرارة . 
ومن أشهرسبائك الالوسینیوم : 


وتشتمل أساسا على النحاس مع اضافات من 4 — 
والسیایکون والغنسیوم والنجنبز وتتميز عتانتها العالية . 


إلكثر ولیت 
electrolyte‏ 


éloctrolyte m 382 
Eloktrolyt m 


Yo‏ ألومنيوم 
aluminium‏ 

aluminium m 25 
Aluminium n 


الدورألومين 


duralumin 
duralumin m 
Duraluminium n 


وحدة لتقدير التيار الکېربالی » وهی مقدار التيار ى 
دائرة ASUS‏ قوتها الدافعة قولت واحد » ومقاومتها 
آوم واحد . 


آمواج تتکون d‏ قناة عمقها أكبر بکثیر من طول 
تلك الامواج ويضمحل تأثيرها مع تزايد العمق تحت 
السطح . ( الشكل ۲۱ ) . 


الشكل ١٢‏ - امواج المياه العميقة 
١‏ — مسار عناصر المياه 


IV‏ أمبر 
ampere 27‏ 
ampère m‏ 
Ampere n‏ 


۳۹۸ أمواج المياه العميقة 


deep-water waves 298 
ondes fpl en eau profonde 
Tiefseewellen fpl 


أمواج Us‏ على سطح السائل تحت تأئثير الشد 
السطحى . ( الشكل ۲۲ ) . 


LT, 
الشكل ۲۲ - مثيل هندسى لأمواج رقراقة‎ 
طول الموجة‎ - ١ 


YN 


٩‏ أمواج رقراقة 
ripples 929‏ 
ondes fpl capillaires‏ 

Welligkeit f; Krüuselwellen fpl 


n di 


m ۰ الس يا‎ shallow g 


ondes fpl longues 
flacho Wellen fnil 


۳۳۳ 


| QA SU سطح السائل تحت‎ Je las 


مواج Gë‏ اسواج 
gravity waves‏ 


ondes fpl de gravité 
Schwerkraftwellen fpl 


إنبعاج هو الانثناء تحت تأثير dé‏ انضغاط . 


buokling 
flambage m 
Ausbeulen n; Ansknicken n 


أنبوبة التغذية فى cae‏ ذوليد القدرة الهيد روليكية » الانبوبة JI‏ 
(SA  penstock‏ التوربين d‏ ونکون Ka‏ الفولاذ وقطر ها Pg‏ 


canal m d'amenée 
Druckleitung f; Rohrzuleitung f 


۰ ۱۰۸ أنبوبة السحب d‏ الضخات ( الانبوبة الو OM Alo‏ المیا ره ومدخل i‏ 


. المضخة‎ suction pipe 1080 
tube m aspirateur 
Saugleitung f 


۳٤١‏ أنبوبة السفط مر gin‏ يوصل الياه من مخرج التوربين الى قناة 


° Gel sil الصرف . ومن‎ draft tube 341 
Ë ۱ tube m de succion 
Saugrohr n 


| أنبوبة السفط الناقوسية نوع قصير من أنابيب السفط ملفوف الخرج يعتمد على‎ (i 
امام احرح. (الشكل‎ un بقاع‎ ze e UI اصطدام‎ pun a) 
° v v Hydrokonus m 


الشكل ۲۳ - أنبوبة Li‏ الناقوسيه 


ب ) أنبوبة السفط Ras! ` Aen di‏ سفط روطية الشكل لما زاوية انفراح بسيطة. 


conical draft tube b) 
tube m conique de succion 
konisches Saugrohr n 


e‏ أنبوبة السفط dep ll‏ أنبوبة سفط خروطیة يتخللها كوع قائم الزاوية' 
Ee succion‏ ر تحول مقطع | رج فیا إلى مستطيل Su‏ 
Bogenseugrohr n‏ الكبيرة » وتشتمل sole‏ على ضلوع لتقویة والتوجية ٠‏ 


Y^ 


فى المضخات » الأنبوبة التى يخرج اليما تصرف الضخة. 


أنبوبة حادة الدخل Aa‏ طولها من م الى + مرات 
قطرها الدا+لى , ( الشکل v£‏ ). 


delivery pipe 
tube m divergent 303 


Fórderrohr n 


ه؟ e) ! ١‏ به بوردا 
Borda mouthpiece 12‏ 
ajutage m de Borda 5‏ 


Borda-Mundstück n 


أنبوبة زحاحية متصلة عند قاعپا بالاناء احتوی على 
السائل لتبين مستوى السائل بالإناء . 


۷۹۰ أنبوبة بيان 
piezometer tube 790‏ 


piézométre m 
Druckmeßgerät n 


جهاز لقياس سرعة الموائع » عبارة عن أنبوبة رأسية 
مفتوحة من أعلى وتثنى بزاوية قاعة من أسفل لتواجه 


الائع . ( الشکل Yo‏ ) . 


۸۰۲ أنبوبة بیتوت 
Pitot tube 802‏ 


tube m de Pitot 
Pitotsches Rohr n 


45 235 اداغسی طرقها ANT‏ سائل .4.38 
يصعد فيها بالخاصية الشعرية التوقفة على قوى التوتر 
السطحى . 


٩ 


à شعر‎ à أنبو‎ Y£4 
capillary tube 149 


tube 7n capillaire 
Kapillarrohr n 


>¿ ذات اختناق مستدير í ll‏ 
تستعمل لقياس التصرف بقياس الضغط الفسرق بين 
الدخل والاختناق . (الشكل ۲ ) . 


أنبوبة ضامة منفر 


— 


الشكل 55 - أنبوبة فنتوری 


فى اختبار الواد > القيمة المموية التى L has‏ 
بقیاس قطعة اختبار منکسرة تحت تأثير الشد » واحسوية . 
سم — YO"‏ 

Lee X —————— 

: ro” 
مساحة القطم الستعرض الاصلى‎  س‎ as 
س, - الساحة الصغرى للمقطع المستعرض » والتى‎ 

تقاس على قطعة الاختار النکسم ٥ه‏ . 


احدى ثلاث طرق تنتقل بها طاقة الحرارة مسن 
dis.‏ ان Cx‏ وهى : التوصيل ( من خلال الجوايد 
أو السوائل الساكنة ) e‏ والحمل ( بوساطة الغازات أو 
السوائل التحر 25 ) » والاشعاع ( بوساطة طاقة 
الاشعاع الخرارى ( 5 


أنبوبة قنتوری 
Venturi tube‏ 


tube m de Venturi 
Venturirohr a 


VAN 


1176 


Ava‏ انتقاص المساحة 
reduction in area 900‏ 
coefficient m de striction‏ 


Einschnürung ^; Querschnitts- 
verringerung f 


QU]‏ الخرارة 
QU] (‏ حرارى ) 


heat transfer 536 


transmission f de chaleur 
Wärmeübertragung f 


۳۹ 


فى الیکانیکا » الانتقال التوازی لجسم متماسك هو 
الا dus‏ الذى يظل فيه أى خط ف الجسم موازيا 
لنفسه j‏ جميع أوضاع ال CAS‏ كما تكون سرعات 


. نقط الجسم متوارية ومتساویه‎ EE 


عنصر فلزی متوسط الصلادة » لونه أبيض فضى' 
ili‏ انصماره (ear,‏ بالغ القصافة » ضعيف التوصيل 
للکېرباء وللحرارة ( يتمدد ید دا Uz.‏ علد نحمده) 
ويقاوم الإعتام فى الپواء . استعمالاته الرئيسية همی 


اضافته کعنصر سبائکی » ولتصليد السبائك e‏ وليضاد 
اتكماشها أثناء تحمدها . 


إنتقال متواز 
translation‏ 


mouvement m de translation 
Translation f 


AA 


1131 


"£ أنتيمون 
antimony 46‏ 
antimoine m‏ 

Antimon n 


مم 


LS P‏ ى اتحاه العاور الكرتيزية 
التعامده هى على الخرتیب ۰ 
of Of oi‏ 
nn‏ 
Op 0y 8‏ 
حيث 1 هى دالة du‏ القیاسی ورمز له بالرمز : 
grad f= ۳۰ )‏ 


اتحدار محال فیاسی 


gradlent of a 7 fleld 
gradlent m d'un champ scalaire 511 
Gradlent m eines Skalarfeldes n 


فى التوافقات والتجاوزات » القدار الجبرى السدى 
تكون فيه حدود القاس ( القد ) AS T‏ من القاس 
( القد ) الاساسی أو أصغر منه . 


Ll‏ الأجسام الساقطة نحو الارض لى نصف الكرة 
الشمالی . وهذا الاغراف ناشیءمن عجلة « كوريوليس» 
الناتجحة من دوران T‏ حول محورها . 


الانخراف اليمينى للاجسام المتحركة هو عر L‏ 
حركة مماسة لسطح الارض c‏ وذلك ی نصف الكرة 
الشمالى . وهذا الاحراف ينتج أيضا من أثر عجلة 
« كوريوليس » . 

دائرة الانحناء أو التقوس لمنحنى ما عند أية ikä‏ 
عليه هى الدائرة التى نمسه عند هذه النقطة » ويكون 
تقوسها هو نفس تقوسه عندها . 

فى ميكانيكا الوائع » الفرق بين الضاغط على سطح 
الريشة فى العضو الدوار والضاغط عند مدخل المضخة 
أو مخرج التوربين . 


_ ۱ I 0 سیا‎ aa, 
احراف‎ AL 
deviati 
déviation f ger 
Abweichung f 

e ۳ ۰ ۰ 
اخراف شرق‎ Pyy 
eastern deviation 366 


déviation f vers l’est 
östliche Abweichung f 


di‏ احراف عینی 
right hand deviation 924‏ 
déviation f à droite‏ 
Rechtsabweichung f‏ 


( اتحناء ( تقوس‎ Yvg 


curvature 274 
courbure f 
Krümmung f 


٩٤‏ الاخفاض الدینامیکی 
الضاغط 
dynamic depression head 359‏ 


hauteur f de dépression dynamique 
dynamisches Druckgefälle n 


بینہما الى قيمته + >¿ Les‏ لقانون « كولوسب «. 


۹۹۷ انزلاق 
sliding 997‏ 


glissement m 
Gleiten n 


ق ميكانيكا الوائم » خاصية بتغیر فیبا حجم عناصر 
e ul‏ عند تعرضپا للضغط . 


فى ميكانيكا الوائم » انفصال الطبقة الجدارية عن 


É j 


ur‏ الانضغاطية 
( قابلية الانضغاط ( 


compressibility 215 

compressibilité f 

Kompressibilitüt f 

٩۷۱‏ الانفصال 
971 

separation 

séparation f 


Trennung f; Klassierung f 


p 


ازفعال التشوه الناتح عن set‏ ما» ويعبر qp ane‏ 


e 4 = \ hf. 
atas وحد ه دن وحدات المفاس الاصلى 6 او‎ strain T 
القص 1 ) کے‎ all. ى‎ del SL Duo sous charge 
انقولیوتت منحنی حلزونى ترسمه نقطة على وتر مشدود عن‎ ۱۷ 
ai? دون أن يعزلق‎ SAE فرده من حول مضلع أو‎  involute 617 


‚(rv ايه الانفليوت واحدا من المنحنيات الدويرية. (الشكل‎ d 


Nan o 
7012345678910 ٤ 


الشكل vv‏ — إنقوليوت 
8 تكوينه 
P‏ سن ترس وعدة قطع بشكل إنقوليوق 


6 طر ih‏ رسمه 


19 
a 
0 


٢ 


CONI‏ الدائرة اذا تدحرج خط مستقم على عيط دائرة ما دون انزلاق 
circle Involute‏ فان كل laa‏ على هذا Lil‏ الستقم Tweete m‏ 


" dévoloppanto f do circle 182 
° ( YA الشکل‎ e ¢ š y LA c» 99) 2] » مستویایسمی‎ Krolsovolvento f 
———— 171 — 
0 l 
12۰ fr m' e &' | 7 6 7 6 1 1 P 2 f ۸ 
SE Ae ونمو موت‎ 4 X M n 


— Y^ الشکل‎ 


طريقة رسم إنقوليوت الدارة 


overturning 762‏ قاعدته عندایفقد | تزانه بفعل قوه عرصية . 


renversement m 
Umkippen n; Überdrehen n 


ES TR‏ ال طوال المتحركة j‏ انظرية التسبية الخاصة لأيتشتين ¿ ئيس للطسول 
contraction of moving lengths | 240‏ صفة مطلقة Ag‏ هى الخال d‏ الميكا نيكا الكلاسيكية ۰ 
Kontraktion eer re‏ وتبعا لذلك تنكمش الأطوال المتحركة j‏ نظر الشاهد 
Längen fpl‏ الساکن Te us‏ الاطوال السا کنه d‏ — 

الشاهد المتحرك . 


v? 
53 — — 
c? 


حيث ly‏ طول الجسم سا (US‏ 
1 طول الجسم نفسه اذا تحرك بسرعة (v‏ 
c‏ سرعة الضوء . 


۷4۸ أو وحده لقياس Ir wl läs‏ الکېرباء x.‏ تیار قد ره 


748 


و أمبير واحد ق مقاومة قدرها pol‏ واحد اذا OU‏ فرق 
57 الجمد بين قطبى هذه القاومة فولتا واحدا , 


£v 


العلم الذى يتناول حركة الهواء والغازات الاخری 


ودراسة خواصېا الفيزيقية . 


دراسة حركة المقذوف أثناء حركته فى الهواء وبعد 


الاير وديناميكا 


( الديناميكا الموائية ) 


aerodynamics 
aérodynamique f 
Aerodynamik f 


نا 


e 


بالستيكا خار >¿ 


15 


16 


£f 


. مثلا‎ » d مغادرته ماسوره‎ exterior ballistics 414 
balistique f extérieure 
äußere Ballistik f 
حرکته داخل ماسورة‎ ell المقدوف‎ iS a رال کا داخلية د راسة‎ ‘11 
. المدفع » مثلا‎ interior ballistics 611 
balistique f intérieure 
innere Ballistik f 
باوندال وحدة بطلقة للقوة ی النظام الانخليزى للوحدات»‎ ATA 
.. ١ " ndal 1 
. وتساوى — من وزن الباوند‎ — poundal 58 
er Poundal ^ (englische Kraft- 
einheit, 1 pdl = 0,138 N) 
بثق المعادن مصطلح عام لاسالیب تشكيل العادن وهی فى‎ A 
extrusion of metals 417 


حالة لدنة ) عجينية ) بدفع العدن بوساطة كباس حتى 


ينساب خلال فوهة قالب تشكيل تحت ضغط ملام » 


متخذا آثناء انبثاقه من الفوهة شكل مقطعما المستعرض . 


٠ العادن‎ LEI e) ual ومن‎ 


adi‏ يساب العدن اليفوق déi Le d‏ سک 
الکباس . 


—— = المبثوق فى عكس اتجاه‎ OA ينساب‎ ad» 
. الكباس الذى يكون مجوفا نى العادة‎ 


وفيه يم تشكيل العدن وبثقه بوساطة صدمة قوية 


extrusion f des métaux 


Strangpressen n von Metallen npl; 


Fließpressen n 


بلق مباشر 


direct extrusion 
extrusion f directe 
Vorwärtsfließpressen n 


indirect extrusion 
extrusion f indirecte 
Rückwärtsfließpressen n 


بثق بالصدم 


impact extrusion 
extrusion f par choc 
Schlagfließpressen n 


(> 


c) 


re 
res 


O98 db AYV‏ عام تثبته ااشاهدة العادية وليس له برهان 


b 
° : postulate (axlom) 
سی‎ a postulat m (axiome) 827 


Postulat n (Axiom n) 


TEE en 
. جسم لولبى السطح يستخدم فى عمليات الثقب‎ ds A Y£A 
cork-acrew 248 


vrille f 
Korkenzieher m 


٢‏ بسط الرباش فى الکنات sal‏ ليكية » مقطع الرياش ی العضو 
blade development 112‏ الدوار المحورى Abl. o‏ سنوی ماس لاسطوانة LJ‏ دعس 
développement m des aubes‏ 


1 مور العضو عند انفراد الاسطوانة‎ Schaufelabwicklung f 


i Lan AT مجموعة من خليتين كيميائيتين أو‎ A da a“ 

battery 96‏ معا لتوليد نيار کهربایی » وحويل الطاقة الكيميائية 
tere‏ الى طاقة كسبربائية ۰ 

NNNM ELLA nn 

dimension 324‏ الطول c‏ آو القطر ¿ آو doll‏ . وقد یعطی *""—" 


dimension f 


٠ مثال ذلك‎ c Oxa لتحقیق غرض‎ Abmessung f 


1 - -. . °° ۰ ۰ m ۰ | t 
موصع نقطة أو‎ ase quere فيه يعطى المقاس‎ o: T2) بعد‎ 6 
خط او سنوی اسنادی‎ datum dimension a) 
dimension f 06 6 
Bezugsmaß n 
ec 5 ۰۰ عه‎ Ki D 4 ۰ $ LA 
علاقة وضعية‎ OMS LE ب ( بعد إنشانی بعد ينص فيه على المقاس‎ 
constructional dimension b) 


dimension f constructive‏ او زاوية بين سمتين او | À‏ » او aa‏ سطح او حانبية 
m l "n . Baumaß n (NennmaB n)‏ 
( بروفيل ) d‏ تصمم ما . 


>( بعد مضاف ‏ بعد فيه يعطى القاس برد العلم أو يمثابة مرجع فقط . 
auxiliary dimension c)‏ 


dimension f auxiliare 
Hilfsmaß n 


٢‏ بقاء الطاقة اذا تحرك جسم أو مجموعة أجسام ی جال قوی 
Bie conservation of energy‏ کان جموع طاقتی الج 45 والوضع ثابتا en‏ 


conservation f de l'énergie 
: الاو ضاع‎ 
4 


Erhaltung f der Energie f 
NENNEN. د ا‎ LL 
 ىرخأل قانون طبيعى يفيد أن الادة تتحول من صورة‎ Gell بقاء‎ ٣ 
لا تفقد شیا سن 1239 ی هدا التحول . وقد‎ Cu conservation of matter 


conservation f de la matière 
Erhaltung f der Materie f 


? ^ t * A 
بين المادة والطاقة بحيث لوفقد‎ UG اكتشف أينشتين‎ 


جزء من الكتلة فى تفاعل نووى ظهر على صورة طاقة 
عالية جدا . | 


so 


m— ——— en 


dé‏ بقاء كمية 262 ف JU‏ تصادم الأجسام de‏ اجموع الاتجاهسي 
conservation of momentum 234‏ لكميات + pue Js UU AA‏ وبعده 6 099 QS‏ هده 
all. de EAST sx J| conservation f de la quantité‏ الانفجار ۱ 


de mouvement 
Erhaltung f des Impulses m 


ë ANY‏ عجلة ندور حول حور ثابت مار ux‏ کزها ؛ وتستعمل 
ONU |‏ الأثقال . واذا استخدمت مجموعة من هذه 


E Q h. pulley 862‏ 
اداه البكرات A‏ نیب معدن حققت فا دده الية فى عمليات 
الرفع . 
۳۹ بكرة فک یا ا 
differential pulley 319‏ الا ختلاف ستحقق فا بد o‏ اليه Ka‏ استخداسېا ف ollas‏ 


Differentialflaschenzug m 


. فع الاثقال‎ poulie f différentielle 


4م البلازما فى ميكانيكا الوانع » JULI‏ الرابعة للمادة وهی الغار 


prasma 809‏ المتأين الکون من أيونات سالبة والکترونات موجبة . 
plasma m‏ 
Plasma n‏ 


Le بلاطة ( كتلة مبططة ( نی درفلة العادن » كتلة تنتج عادة لتجرى‎ aa“ 
ويكون القطم الستعرض للبلاطة‎ . ¿JÚ عمليات درفلة‎ tab 996 
. 4302 الشكل » وعرضه يزيد عادة على ضعف‎ kai od 


ang‏ بندول سيط جسم معلق G‏ خبط غير مرن in‏ بتأثير الجادبية. 
lo simple pendulum 984‏ لزمن الدورى KN‏ زه K‏ 
pendule m simple‏ نک 
y I Jg mathematisches Pendel n‏ ج27 T=‏ 


حيث 7 طول البندول » و عجلة الجاذبية . ویفید 
البندول البسيط إما فى ضبط الوقت أو فى تعيين عجلة 
الجاذبية بطريقة تجريبية . 


gyroscopic pendulum 525 


pendule m gyroscopique 
Kreiselpendel » 


۰۴۳۱ بندول کروی doas‏ كالبندول البسيط الا أن كرته لاتتحرك d‏ 

CS ge spherical pendulum, 1031‏ راسی مثله ( بل تتحرك على TI des‏ نصف 
p‏ ۸ قطرها هو طول قبط sell‏ : 

۳۳۹ بندول حر وطى بندول کالبندول البسيط الا أن كرته تدورفنی 

ñ KL b yl» وبد لك برسم خيطه خروطا‎ à xil دائرة‎ conical pendulum 226 


pendule m conique 
konisches Pendel n; 
Kegelpendel n 


£1 


eg - -- = 3‏ © = 
YAY‏ بندول — جسم متماسك يدور حول عور cab QD‏ ری 
compound pendulum 212‏ الجسم — . 


pendule m composé 
zusammengesetztes Pendel n 


فى الکنات الهیدروليكية» مجرى متغير المقطع لتحويل 


Ë Mai‏ ری LE‏ وه 
nozze 743‏ طاقة الضغط QU‏ ما يسرى فيه الى طاقة حركة . 
tuyère f‏ = 


Düse f 


Vég‏ بورى = à‏ فى توربين الدفع » اجزء الدی تتحول فيه طاقة | لضغط 
nozzle with needle valve 744‏ الى طاقة > AN‏ » ويزود بعمود عوری للتحكم ی 


. 5 tuyere f à pointeau 
° لتصرف‎ | Düse f mit Nadelventil n 


٠ بوری فياسى بورى یصنع حسب مواصفات محددة لقياس التصری‎ ١١٥ 
standard nozzle ` 1055 


tuyère f normale 
Standarddüse f 


o۳‏ بوصلة جر وسکوبية بوصلة تعتمد على الخاصية الجيروسكوبية d‏ تعيين 
ell gyroscopic compass 523‏ الشمال gaz‏ « وهی ادق دن البوصلة المغنطيسية 
KrekelkompaB m. I‏ التى تعتمد على توزيع الغنطيسية على سطح الارض . 

وبذلك فان نتيجة عملها تتأثر باختلاف هذا التوزيع سن 


وقت لاخر . 
AY‏ البويز وحدة اللزوجة الستخدمة فى نظام الوحدات ااطلقة»› 
 poise 817‏ وتساوی داين ثانية |سم ۲ . 


poise m 
Poise n (Einheit der 
dynamischen Viskosität) 


. بيارة الضخة غرفة يتجمع فيما السائل قبل دخوله أنبوية الص‎ ۸٨ ٤ 


pump well "e 
puits m de pompe 

Pumpensumpf i; 

Pumpenbrunnen m 


EV 


٠ ما تتدحرم‎ spl الب د يكلو بد اعل البندسى لنقطة ثابتة على محيط‎ YAr 


syl VIE -‏ أخرى ثابتة صغيرة نسسا à‏ | 
تت (الدويرى (RA‏ داعلبا یت Eur gui lé‏ 
péricyeloldo /‏ بالحيط الداخلى للدائرة الكبيرة المتدحرجة . ود 
7 ارائرة المتدحرجة باسم « الدائرة النتجة » » بينم 
تسمى الدائرة الثابتة باسم « الدائرة الرشدة ». 
( الشکل (ra‏ . 
FEN‏ 
MENN‏ 
MAE- SNNN‏ 
IE ٢‏ 
DAS‏ 
NASSEN‏ 
SR 4 J:‏ * | 
الشكل ٩٢‏ - البير يسيكلويد 
AC‏ البيضوى (بیضاوی) شكل يشبه » الى حد ماء القطع الناقص » الا أنه 
oval 760‏ يمكن رسمه بالكامل بوساطة الفرحار ( البرجل ). 


(e, IN) uin 


الشكل ۳۰ - البيضوى 


var‏ الپیضی الشكل الحقيقى للبيضة» ويتميز عن البيضوى فى 
763 ور دفه استدقاقه ( و عکن رسمه بالکاسل بوساطة الفرحار 
Je nil ) elfórmiger Körper m‏ ( ۰ ) الشکل | V‏ ( ۰ 


SES 
¿— نوع من البكرات يستخدم للحصول على حر‎ N Py 
هی احال‎ LS الدورانية ۾‎ ¿S بكرة لا مركزية ترد قصره من الح‎ 367 


و ق الکابس اللاس ركزية مثلا . ( الشکل عن ) . 


الشکل ۳۲ - بکرة لا مركزية 


سا 
ER Yo:‏ التدهور البطيىء لادة ما بتأثير تفاعل كيميائى 
corrosion 250‏ أو کېروکیمیا ی m‏ الوسط d‏ به . 
corrosion f‏ 
Korrosion f‏ 


ود 


A 


—À‏ — - —— — پا 


جهاز لقياس عدد الدورات فى وحدة زمنية au)‏ 


J عاده‎ 


UE. کالاے‎ » polis bus فى‎ 45 +I اذا حدثت‎ 


طاقة حرارية . 

fa.‏ تساوى أبعاد الكميات اليكانيكية الممثلة رم 
معادلة ما » فان عبراحد حدود معادلة ما عن 
وجب أن يكون بعد كل من الحدود الاخری الوارد: 
بالعادلة طولا كذلك . ولهذا البدا $258 كبرى pe‏ 
ضبط المعادلات الميكانيكية . 


متحولا 


القدار ces WI‏ للتفا وت السموح به فى مقاس بعد با 
أو علاقة وضعية ما » أو شکل جانبية ما » أو مطلب 
تصميمى اخر . : 

وينص عليه فى الرسم أو فى المواصفات القياسية لغرض 
حدید منطقة التجاوز التى يسمح داخلها بتفاوت مقاس 
ey‏ أو شكله : 

( انظر اللوحة الرابعة ) . 


تجاوز يسمح فيه OU‏ يكون التفاوت فى اتحاه واحد b‏ 
من القاس ( او الشكل ) التصميمى . ( انظر اللوحة 
الرابعة ) . 


اور د 


( أو الشکل 


فيه بالتفاوت فى كلا الاتجاهین من القاس 


) التصمیمی . ( انظر اللوحة الرابعة ) . 


القدار الاحما ی للتفاوت السموح به لتعيين موقع سمة 
موضعية j‏ اجموعة التى تكون هده السمة عضوا فيبا . 

وتتضمن التجاوزات الموضعية التجاوزات بين الرا كز» 
كما تتضمن التمركزية كحالة خاصة . وق العادة 
توزع التجاوزات الموضعية ‏ حسب الحالة ‏ ابا فى 
اتجاء ثنانی أو فى جميع الاتجاهات حول المركز . 


تجربة أثبت بها ميكلسون ف ۱٨۸۸۱‏ بطريق الصدفة 
أن سرعة الضوء ثابت dai‏ عام لايقبل اضافة أية 
سرعة أخرى اليه de Lk Al‏ . ولقد ساعدت هذه 
التجربة على ظهور النظرية النسبية لأينشتين فى أوائل 
القرن العشرين .. 


۱۰۹۷ 


1097 


S تا‎ 
tachometer 


tachymétre m 
Geschwindigkeitsmesser n 


تبدد الطاقة 


dissipation of energy 
dissipation f de l'énergie 
Energiedissipation f 


dimensional homogeneity 


homogénéité f dimensionnelle 
dimensionale Homogeneität f 


۳۳۹ 


جاوز 
tolerance‏ 


tolérance f 
Toleranz f 


١١65 


1151 


dë‏ زأحادی الاتجاه 


unilateral tolerance 
tolérance f unilatérale 
einseitige Toleranz f 


۱۸ 


108 


تجاوز GU‏ الانجاه 
bilateral tolerance‏ 


tolérance f bilatérale 
Plus- und Minusabweichung f 


^YÉ 


824 


جاوز موضعى 
positional tolerance‏ 
tolérance f de position‏ 
Toleranz f der Lage f‏ 


VS 


706 


جربة ميكلسون 
Michelson experiment‏ 


expérience f de Michelson 
Experiment n nach Michelson 


. ركيب مكونات المكنة أو الألية أو الوحدة معا‎ & "Y 


assembling 
assemblage m 
Montage f 


nos "w‏ عدة أجزاء ومكونات 'نربطها بعضم ا ببعض d‏ معظم 
assembly 63‏ الاحيان وسائل ربط مثل الساسر والصواميل» اومساښتر 
assemblage m‏ 


۰ البرشام ‘ آو اللحام‎ Montage f; Baugruppe f 


4۷ جنيب الرياش نف الطواحين الهوائية » تغيير زاوية الريشة فى مستوى 
feathering dr‏ الدوران لتكون قوی الجر أقل ما S‏ 


mise f en drapeau 
Aufschwimmen n 


Air‏ تحضر المضخة عملية طرد الېواء من أنبوبة الص واحلال الساشل 
pump 842‏ د Ale priming‏ قبل ادارة المضخة . 


amorcage m d'une pompe 
Vorpumpe n 


"£^" التحضين احداث توافق بين سطحين بدلك asl‏ ما مع I‏ ¿ 

we lapping 646‏ استخدام معجون حضین ۳ وقد يستحد م التحضين T‏ 
Tannen m‏ تسوية حواق العدد القاطعة . ( الشكل سم ) . 

الشكل ۳ — عملية Des‏ أداة 

قاطعة ( قلم خراطة ) 


١‏ - قرص نحضين 
۳ - قلم خراطة 
eo^‏ نحكم هيدروليكى التحكم فى اتجاه السائل وضغطه فى دوائر Jë‏ الطاقة 


5 روليكية‎ A! hydraulic control 558 


contróle m hydraulique 
hydraulische Steuerung f 


He "Ye‏ بعدى دراسة لابعاد الكميات الطبيعية يمكن استخداسپا نی 
dimensional analysis : 325‏ التحليل المندبى للسبادل الميكا نيكية » وذلك — 
7176 العلاقات الصحيحة بین التغیرات المتدلقة . 


. اباد مرکبات التجهات فى اتجاهات معينة للتحليل‎  تامجتلا‎ LS qM 


resolution of vectors 914 
décomposition f de vecteurs 
Vektorenzerlegung f 


۳٣‏ تحويل Mole. Eu‏ رياضية تربط بين متغيرات فى مستويين بحيث 
conformal transformation 225‏ تناظر کل d ili‏ أحد المستويين نقطة واحدة d‏ الستوی 


: Ni transformation f conforme 
e حر‎ konforme Transformation f 


BZ Si. "+ > à | 1 . 1 : 
۳ يي جيه و ی‎ Nä و‎ 3j لو‎ — e "VY 
py seges 9 qe ei © لا هد سا كن‎ daJ پا‎ Lorentz transformations 673 


. 7 T على‎ Ü <= c» ال‎ AU transformations fpl de Lorentz 


Lorentz-Transformation f 
9 
; v 
& - )- | ۱ I—— 
o 


AAA‏ و بلة zu‏ آلية لتحويل الح ركة الدورانية الى حر کات نجع ردد یة 
Maltese cross 688‏ ) مستقيمة ) . ( الشکل (re‏ 

croix f de Malte 

alteserkreuz n 


a I; 


الشكل ٤٣‏ — 45,2 مالتيز 


ual ٥‏ من الا جبادات تسخين العدن » وإبقاؤه اذا لزم الامر» عند درجة 


stress relieving 1075‏ حرارة معينة تكون عموبا تحت نطاق التحول > ويتبع 
LARA‏ ذلك ف العتاد تبريد بطيىء لفرض التخلص من 
الاحېادات الداخلية فقط . 

He VAS‏ ) خميض ( ` معاملة كيميائية الغرض منها ازالة القشور » ويتم 

ping 789‏ ذلك عادة بالتغطيس d‏ حمض » E‏ يتبع ذلك بالغسيل . 
elektrolytisches Beizen n‏ 

٩٢‏ تخميد التأثير على الحركة عقاوسات تضعفها . وأغلب قوى 

"رم الجافة أو الاحتكاك اللزج بالسوائل أو الغازات . 
Les ۱۱۸۳‏ لزج احتكاك ناشىء عن الحركة فى أوساط مائعة لزجة . 

viscous damping 1183 
amortissement m visqueux 
Relbungsdámpfung f 

» تداخل فى التوافقات والتجاوزات » الفرق بين قطر « الثقب‎ "e 

de | ) interference 610‏ الداخلية ( وقطر » العمود « المتزاو- dr,‏ 


nt يكون الا | كير من‎ Leed (السمة اللتارجية‎ ee 


( انظر اللوحة الرابعة »  .‏ ) . 


or 


۱۱٤‏ تداخل الریاش التأثير التبادل بين رياش ذوات bli‏ جناحية نوجد 
blado interf‏ متجاورة ق تیار مالم , 
f dei anbos 114‏ عم وره فى c Je‏ 
Schaufelinterferenz f‏ 
t 935‏ برد éi‏ التدحر الثابت لحظيا ليدور الجسم 
Rollen 4; Ausrollen n‏ حولها الى SÉ Gi‏ نقطة قريبة من الجسم نقطة ¿JÚ‏ 
من | SET‏ ليتكرر الدوران حولها » el Say‏ 
بدون C33 3l‏ 
۸ تذرية تحزثة سائل ما الى حبيبات دقيقة . 
atomisation 68‏ 
atomisation f‏ 
Zerstäubung f; Vernebelung f‏ 
deflection of beam 299‏ 
déflexion f de la poutre‏ 
Strahlenablenkung f‏ 


سس سب 


عدد الذبذبات الكايلة ی وحدة الزمن . 


عجلة مسننة » لاسنانها أشكال خاصة . والتروس 
عناصر مکنية یستفاد بها فى نقل العزوم أو الج —¿ 
الدورانية pons‏ من عمود الى pee‏ . وهى JT‏ 
بإمكانها : نقل الحركة الدورانية » أو تحويليا الى حركة 
ee‏ 


ترس الغرض منه نقل القدرة ( الحركة ( بين عمودين 
غير متوازيين وغير —- ویصنعان مع L‏ 


EVA‏ تردد 
frequency 478‏ 
fréquence f‏ 

Frequenz f 

gear 501 
engrenage m 

Zahnrad n 

پر ترس حلزوى 


ترس ستانه مقطوعة أو مشكلة على السطح الداخلی 


spiral gear 1038‏ 
تت a‏ البعض أية زاوية إلا أن تكون زاوية CH‏ . 

(ab داخلى ( ترس‎ Mr 

internal gear (annular gear) 613 


Nas‏ من السطح سل وروي أسنانه الشكل 
المائل لشكل حيز أسنان الترس الخارجى ( الشكلة 
أسنانه من الخارج ( المتزاوج والذی يتحد des‏ ق دائرة 


الخطوة تقریبا 


ov 


engrenage m intérieur 
Hohlrad n; Zahnkranz m 


P دب‎ 


۱٢‏ ترس دودى ترس یستخدم لنقل القدرة ( الح åS‏ ( بين عمودین 
Ru zë worm 7 1224‏ ویصنعان Lans C‏ البعض sle del)‏ , 
engrennge m h vis sans fin‏ 


> D T alle det بامکانه تقل سمب سر‎ Ae Bchneckenrad n 
متاح» كما یتمیر بالتشغيل الم‌ادی السلس . وتتكون‎ 
A هدا‎ pare ( às جموعة الادارة ( نفل ا‎ 
الدودی ورس مقا بل له على العسسود اسر‎ 
AO العجلة الدودية » . وقد يكون الرس الدودى‎ « 
ثلاثية , والخطوة الحورية للمرس‎ K dm 9354 مفرد 6 أو‎ 
۱ للعجلة الدودية‎ à y الخطوة الدا‎ e الدودى تساوی‎ 


( الشکل وم ) . 


الشكل ٥٣‏ - ترس دودی وعجلة دودية فى حالة تعشیق 
۱ -عجلة دودية » Y‏ - رس دودىء 


£Y‏ ترس زاوی ترس مخروطى يستخدم لنقل القدرة ( الحركة ) بين 

angular gear e 42‏ عمودين شر متوازیین ویصنعان 3 بعضېما البعض 
WEE‏ راو ی 166 ( یلاصاوی دک 

(s yum نس 7۹ 7 وموازية‎ DR RER | ترس عدل عحله مسئئة‎ ۱ ۰ S! 


( ترس بأسنان .< wwen ( o‏ توب Mi‏ القدرة بسن bx El‏ الدوران التواریه 
l... WER 1046‏ دول هده الاعمدة A4 d‏ تسسميأ ۳ ن > | البعض ؛ 
ibsls| 331 la; ei engrenage m droit‏ على د مه اه سر عي ۳ A eei‏ 


Stirnrad n 
. (rs الشکل‎ ( . 


Vu e‏ پل 


2 وات 
Z JE‏ 
Uv‏ 


الشكل v3‏ — ترسان عدلان متماشقان 


————— P 


dsl على عو ره‎ AL L; alu ( dae ( ترس مستقم‎ WI ترس‎ GPA 
مئاسبة . > بالتانه والتعشيق السلس والتشغيل‎ helical gear Tm 538 
السرعات‎ E استخدامه‎ QU b Je br ( الہادیء‎ Schrägzahnstirnrad n 

العالية 1 يستخدم T AN‏ صناد يق ال روس للخدسات 

الشاقة » كما قد بستخد م لنقل d‏ که بسن | ER‏ 


التوازية أو ټر ne‏ . (الشكل vv‏ (. 


الشکل ۳۷ — 


ترسان لولبيان متعاشقان 


d aded د ترس لوابى مزدو ج ترس لولبى به صفان من الاسنان المائلة ئی‎ ٣ 
اردواج الیل هو امتصا عن الضغط | حوری‎ Ka والغرض‎ herringbone gear 543 


. ) الواقع على الترس ومنع نقله الى الحامل ( الكراسى‎ rr 
(ra ey ) 


N 


/ 


1 


WZ 


1 
H 


( الشكل ۳۸ — ترسان لوليسان 
" مزدوجان ق le‏ + 


MN 


NN 


— 


oo 


| | ترس على هيثة مخروط ذاقص سطحه مسان طوليا , 
1 ۱ - محر وی نستخدم التروس الخروطية لنقل الحركة بين عموديسن 
Ei‏ عيلان مل بشما البعض يزاوية د تمرف با 
à, 9 »‏ الخطوة » أو « زاوية bx‏ «) . و" عادة (— 
b‏ أن يكون ورا LUE‏ متقاطعين أو يقعان فى 
6( واحد . 
واذا كانت هذه الزاوية ۰٩.‏ فان الترس pe‏ 
يسمى « الترس التاجى »» واذا كانت SÍ‏ من 9a.‏ 
فانه يسمى « الترس "IT‏ الداخلی . وجموع 
زاويتى الخطوة لای سنين متزاوجتين يساوى الزاوية 
بين عموديسما . والنروس التاجية هی الشائعهة 
الاستخدام . وقد تكون الاسنان مستقيمة أو حلزونية 


« ترس مخروطى حلزونى » . ( الشکل (va‏ 


اشکل ٩‏ — ردان مخروطيان A‏ حالة تعشيق 
ET EN‏ ترس حروطی حلزونی ترس مخروطى أسنانه غير مستقيمة واا تتخذ شک ۷ب 
ZE | J e 3 el. Š 5 ©. 37‏ | 
hélicoïdal 10‏ سبد الوم بات حلزونيا ` L Se‏ | يق | E‏ و 1 
Spiralkegelrad n‏ الہادیء 1 "n‏ يتمحر OU‏ استخدامه d‏ اللسرعات 
العالية . يستخدم کذلك لنقل القدرة quer‏ 
OS‏ عمودين غير متوازيبن ويصنعان معا زاوية i EU‏ 


عادة . ( الشکل .ع ). 


الشکل .مغ — وس حر وطی حلزونى 


o" 


نوع من التروس الضروطية يستخدم لنقل 0 AI‏ 
بن عمودين né‏ متقاطعين ولايقعان فى مستوى واحد . 
نشتمل حر كته على حر Ula und‏ دحروحية لما فى 
حالة التروس الخروطية الحلزونية مع نسبة من الحر له 
الطرفية الانزلاقية . ( الشكل ٤١‏ ). 


OAY‏ ترس هیرودی 
hypold gear‏ 
engrenage m ۸‏ 
Hypoltdkegelrad n‏ 


تجميع المتجهات الى محصلة . 


۲۱۱ تركيب المتجہات 
composition of vectors 211‏ 
composition f de vecteurs‏ 

Zusammensetzung f von 

Vektoren mpl 


عدد من القضبان يرتبط بعضه ببعض ارتباطسب 
مفصليا بحيث يسمح نظام ارتباط أعضاء المجموعة بنقل 
الحركة من عضولاخر . وان حققت غرضا میکانیکی ‏ 
سميت ¿JT Sy»‏ « أو « میکانزم « أو » Alf‏ » . 


AT‏ تركيبة مفصلية 
system of linkages 1094‏ 


systeme m articulé 
Verbindungssystem n 


محمورعهعة من التروس يطلق علیپا هذا الاسم 
نظرا للحركة الفرقية للتروس » آی الفرق فى الح ركسات 
الاصلية التى تعطى الحركة النهائية الطلوبة . 

ونستخدم الادارة rb‏ وس الفرقية T‏ السيارات لنقل 
الحركة من 3,31 الى احور الخلئى عبت تعطى قوة جر 
متساوية نى كل من العجلتين الخلفيتين المديريتين d‏ 
نفس الوقت » وبمكين كل منهما من سبق i‏ ری 
أو التخلف عنما ف المنحنيات أو عند التحرك فى الاراضى 


6 ۷ 


۳۳۰ تروس فرقية 
( تروس كوكبية ) 


differential gears 320 
(planetary gears) 

engrenage m differentiel 

(engrenage planétaire) 

Ausgleichagetriebe n 

(Planetengetriebe n) 


استخدام بادة تزيبت أو تشحم بين —— 
الاحتكاكية لعناصر مكنية محددة لنم أو تقليل التلاسی 
السطحى الفعلى ¿ فيساعد ذلك على تقلیسل FLA‏ 
والبری وتقليل معاسل الاحتكاك بينها » فضلا — 
حماية الاحزاء من Lull‏ وتبديد الحرارة المتولدة ac‏ 
الاحتكاك . 

وواد GNT‏ تكون فى الغالب سوائل توق alas‏ 
اللذزوؤذجة الطلوبة » وأكثرها استخداما الزيوت 
والشحوبات . وقد تكون هذه المواد صلبة مشل الجرافيت 
والصابول » أو غارزية فى بعض احالات الخاصة . 


lubrication 


lubrification f 
Schmlerung f 


34 


674 


acceleration a 
accélération f 
Beschleunigung f 


تسارع زاوی 
angular acceleration 40‏ 
accélération f angulaire‏ 
Wipkelbeschleunigung f‏ 


فى التوافقات والتجاوزات » الفرق بين الد الأدنى 
لقطر « الثقب » (السمة الداخلية ) والحد الاق ى 
لقطر « العمود » المتزاوج "TWO ) PES‏ الخارحجية ( | 
( انظر اللوحة الرابعة » tun‏ ۱۲ ) . 


فى میکانیکا الوانع : تشابه ی (oil‏ يت ul‏ 
متناظرتین لمائعين . 


تسامح ( سماح ) 


allowance 23 
tolérance f admise 
Toleranz f 


تشابه دینامیکی 


dynamic similarity 
similitude f dynamique 
dynamische Ähnlichkeit f 


درجة موجات أسطح الشغولات » ويكون ذلك عادة 
للاسطح الناتجة من عمليات التشطيب عکنات التشغيل 
الكهربائية ( الطلاء الکهربائی ) أو بالتنظيف بالسفع 
أو بالصقل . 
dlabh‏ عينة بر T S‏ اا E‏ 
باطوال عينه منص وص على قيمها » أو باستخدام احېزه 
قباس تعطی قراءة سياشرة . 


à 


تشطيب السطح 


surface finish 
fini m de surface 
Oberflächenausführung f 


العمل الذی تؤديه أحېزة ¿JT‏ أو ذاتية الضبط . 


تشغيل أوتوماق 
automation 70‏ 


automatisation f 
Automatisierung f 


6 ۸ 


تغير شكل جسم مرن تحت نأثير الاجهادات المسلطة 


التشوه الذى يبق بعد تسليط الاجهاد ثم إزالته . 
PL‏ ابضا . الاثر الداے . 


تغير فى الأبعاد ينتج عن اجهاد سساء بحيث GER‏ 
التشوه بعد زوال الاجهاد . 


| ف سيكاليكا الموائع » مقدار الحجم ( أو الوزن ) المار 
d‏ مقطع با خلال وحدة الزمن : 


٠ \‏ تشو 0 ) تغرش کل ( 
deformation‏ 


déformation f 301 
Verformung f 


سس 
e 7 : és‏ 

( تشوه لدن ( تشوه عجينى‎ ANY 

plastic deformation 8 

(permanent, set) 12 


déformation f permanente 


plastische Verformung f 


(bleibende Verformung f) 


elastic deformation 
déformation f élastique 
elastische Verformung f 


۳ التصرف ( معدل السر يان ) 


rate of flow 883 
débit m du courant 
Strómungsgeschwindigkeit f 


۳۷ 


374 


ی الضخات الترددية » تصرف أنبوية الطرد ق ايسة 
21 أثناء اللفة الواحدة » حيث يتغير التصرف بين 
حدین أدنى وأعلی . ویصل اد الادنی الى الصفر فى 
الضخات ذات الاسطوانة الواحدة . 


اتصرف اللحظی 


A 


instantaneous discharge 608 


débit m instantané 


Momentanentladung f 


نی المضخات الاعابية » التصرف محسوبا على أساس 


— | تعطی نصر فا مستمر هو حجم‎ xen ol 
۲ مضروبا ق عدد اللفات کل ثانية‎ 


۱۳۹۰ 


1110 


theoretical discharge 


débit m théorique 
theoretischer Ablauf m 


عدد لابعدى يستخدم فی تصمم الضخات » ويساوى : 


التصرف 


السرعة x‏ ( قطر العضو الدوار )؟ 


۱۳۳ 


1023 


specific discharge 


débit m spécifique 
spezifischer Ablauf m 


ازدياد ق الصلادة ينتج عن التشغيل على البارد 
ويعرف las]‏ باسم ë‏ التصلد بالتشغيل . 


زدادة صلا به الفولاذ ( الصلب ( o^ à, lan‏ درحة 
داخل نطاق التحول أو أءلى نه » أو 
بالتشغيل SEA‏ تحت نطاق التحول . 


Ve‏ تصلد انفعالى 


) تصلد بالتشغيل ( 


strain hardening 
(work hardening) 
écrouissage m 


1066 


Kaltverfestigung f 
Alla or. 
hardening 530 


durcissement m 
Härten n; Abbindung f 


ر )= 


۱۷ 


157 


تصليد غلاق 
case hardening‏ 


trempe f de surface 
Einsatzhürtung f 


P ` 


الحديدة لبناء المكنات » والتعبير عن هده الافكار بوضع 
خطط ورسومات تكفل تنفيذها . وقد تكون الاقكار 
جديدة كلية » كما هى JULI‏ عند اختراع مكنة 
جديدة أو ادخال تحسينات على مكنة موجودة » أو يكون 
بعضها فقط هو الجديد كماهى الحال عند انتاج مكنة ما 
au‏ لمكنة أخرى موجودة فعلا الا انها تختلف kes‏ فى 
الحجم أو الواد المصنوعة منها . 

تسخين الفولاذ ( الصلب ) المصلد أو الذى أجريت 
عليه الراحعة أو عملية تشغيل میکانیی وذلك الى درجة 
حرارة معينة تحت نطاق معين › ثم الإبقاء عليه لوقت 
مناسب عند تلك الدرجة , ويتبع ذلك تبريد معدل 
uta‏ 

وتستخدم هذه العاملة الحرارية عادة لانتاج خواص 
ميكانيكية مرغوب فیما . 


طريقة خاصة لتحميل الجسم بحيث تسمح بدورانه 
حول محاور ثلاثة فراغية متعامدة متلاقية . أى أن الجسم 
يدور حول نقطة AU‏ هی ملتقی المحاور GAII‏ المتعامدة 
على بعضها البعض . 


yyy‏ تصمم المكنات 
machine design 677‏ 


construction f mécanique 
Maschinenaufbau m 


٢‏ تطبيع 


tempering 1102 
revenu 7 


Anlassen 71 (Metall) 


Ver‏ تعلیق کار دان 
Cardan suspension 152‏ 


suspension f à la cardan 
Kardanaufhängung f 


القوة التى تقاوم حركة جسم ما فى وسط مائع . ويكون 
التعويق, فى اتجاه مواز ومضاد لاتجاه حركة الجسم . 


۳:۲ تعويق 
drag 342‏ 
trainance‏ 

Luftwiderstand m 


ما نتيجة خر کته تبعا للمعادلة ٠‏ 


1 
= m — — 
m 0 e 


حيث RES m,‏ الجسم ساكنا » m‏ کتلته متح ركا 
ci v de p‏ سرعة epal‏ , 


تغير الكتلة 


variation of mass 
variation f de masse 
Massenänderung f 


۳ 


1163 


الفرق بين فيض التجه اخارج من حجم معين فى 

جال التجه وبين الفيض الداخل الى هذا الحجم نفسه » 
ويرمز له بالرمز ٠‏ 

aR, OR, | Oh 

ue | 29 à 


2 


div. R= V . À = 


۳۳۵ تفارق متجه 
divergence of a vector 335‏ 


divergence f d'un vecteur 
Divergenz f eines Vektors m 


, تفاعل نووى . ف التفاعلات الكيميائية تفقد المناصر والركيات‎ Vie 
ا أو تكتسب » الكترونات , بينما فى التفاعلات النووية‎ ro » 


OÙ 9 y v PAT نوی بعض العناصر عن طريق‎ Ji:  Kernreaktion f 
Tas نواه تنقسم ای نواتين‎ aus a. 
فى الكتلة من النواة الأصلية . ويتحول فرق الکتلة هذا‎ 
الى قدر کبیر من الطاقة الحرارية تبعا لقانون أينشتين‎ 
. القائل بتحول الكتلة الى طاقة‎ 


— nn 


» تفاوت | فى التجاوزات » اختلاف مقدار ما ( بعد أو مقاس‎ ١٢ 
. مقدار سعين مرتبط به ارقباطا مباشرا‎ en D 


Änderung f; Schwankung f 


۳۹ تقاصر تناقص فى معدل سرعة جسم متحرك . 
deceleration 295‏ 
décélération‏ 


Verlangsamung f; Bremsung f 


۵۹٩‏ 25 —— مصطلح يقصد په تقسم الدائرة الى أقسام متساوية 
NE PM 5‏ لحساب الخطوة » US‏ فى عمليات التفريز وقطم الروس € 


> A indexage m indexation f 
° Teilen n; Teilung f 


LAS ۳۹‏ باردة ` olas‏ المطيلية عند درجات الحرارة الجوية . 


cold shortness 206 
fragilité f à froid 
Kaltbrüchigkeit f 


. تقصفية ساخنة نزوع الادة الى التقصف اثناء التشغيل على الساخن‎ ecí 


hot shortness 554 
fragilité f à chaud 
Warmbrüchigkeit f 


. ية ( العدل الزمنی لتناقص السرعة‎ mal تقصر ) عجلة‎ Wéi 
d - 91 


retardation 
retardement m 
Bremsung f; Verzögerung f 


بت 
ger‏ تكافو فى الميكانيكا » تعادل من جميع الوحوه . فالمتحبان » 
equivalence 400‏ مثلاء OGK‏ اذا تساوی مقدارا ما واتجاهاهما . 
équivalence f‏ 
Aquivalenz f‏ 
Gleichwertigkeit f‏ 


“i 


فى نظرية النسبية » GKS‏ الكتلة والطاقة = < 
حویل ای ee‏ للأخرى . وتربط بینهما Fall‏ 
الانية ٠‏ 


7. = 2 


حیث E,‏ — طافه السکون لجسم "E. m, | n‏ 
السکون له » o‏ سرعة الضوء . 


فى الکنات الېيدروليکية » انخفاض الضغط فى جزء من 
الکنة الى درحة حعل الضاغط ااطلق مساویا لضاغط 
البخار « حد التکهف » . 


٤١١‏ تكافؤ الکتلة والطاقة 


equlvalence of mass 

and energy = 
équivalence masse-@nergle 

Massen-Energle-À quivalenz f 


۱ تکمرف 


cavitation 

cavitation f "m 
Kavitation f; 

Hohlraumbildung f 


isles ilac‏ حرارية se‏ على مواد مثل الفلزات 
أو السبائك لتقلیل مابها من احماد ولجعلما آقل قصافة , 
وذلك بتسخين الادة ثم تبریدها ببطء تحت روف 


تسام المبسم إلى جزءين متناظرين يقعان على glo‏ 

تقم معين أو مستوى معين ويتكونان من BE‏ متناظرة 
على أبعاد متسأاوية As‏ . ويعرف الستقم پاسم « حور 
التمائل « 6 والستوی پاسم D‏ مستوی التمائل » . 


£o‏ تلدین حرار ی 


annealing 43 
recuit m 
Glühen n 


symmetry 1091 
symétrie f 
Symmetrie f 


فى عمليات تشطیب الاسطح » تموجات تکون لبا 
أطوال al‏ أو شر منتظمة : وتنکون مده التموحات 


وهى التى تنتج من عمليات التشطيب » وتشمسل 
علامات التغذية والتموحات الواقعة بينها . ويکول 
طول موجة هذه التموحات صغيرا فى العادة . 


۱۸۸ عوجات | 


surface texture 1088 
(surface irregularities) 

texture f de surface 

Oberflächenstruktur f 

(Oberflächenfehler mpl; 

Gestaltabweichung) 


| ( عوجات ابتدائية 
primary texture (roughness) a)‏ 
texture f primaire‏ 


Primargefüge n (Textur f) 
(Gestaltabweichung 1. Ordnung) 


1 


وهی تموجات السطح التى تنتج عليها التموجات 
NOI‏ وننتج من عدة عوامل مثل الاهتزازات 
الناقحة أثناء عملية التشغيل » والانفعالات الناتجة عن 
المعاملة اطرارية . وتكون هذا التموجه ذات طول 
موجة أكبر من التموجات الابتدائية . ( الشكل مع ) . 


2 l 


الشکل Ole ge - t v‏ السطح EU‏ من التشغيل بالکنات 
١‏ انجاه خطوط التغذية 
Y‏ - ارتفاع التموجات الابتدائية 
Y‏ — طول موجة التموجات الابتدائية 
$ — ارتفاع التموجات الثانوية 
o‏ طول موجة التموجات الثانوية 


عنصر فلزی ثقيل» نقطة انصېاره ٤ e d ) i Jle‏ م 1 
لايتفاعل بسپولة مع المواد الاخری d‏ درجات الحرارة 
العتادة . يستعمل d‏ صنع فتائل المصابيح الكهربائية 
وعنصرا سبيكيا فى أنواع آلفولاذ الغظیسی وف ولاذ 
السرعات العالية . 


مصفوفة مربعة ils‏ من عدد من العناصر 5 — 
على الصورة الانية ٠‏ 


T, Ty T 
Ty Ty Ty 
T و‎ £ d T RR 


وهی كمية (el‏ من المتجه فى عدد مركباتها . ومن 
أمثلتها الاجهاد فى نقطة من جسم اذ يتعرف عليه 
بتسع مر كبات » ثلاث منها تؤثر على كل وجه سنن 
الأوجه الرئيسية الثلاثة لنشور صغير يحيط بالنقطة . 


للاجهاد فى نقطة من جسم ما تسع مر کبات تؤول الى 
«laxi m 1 e? D‏ وذ p d E‏ بشائل نل p"‏ 
القصور . 


“y 


ki .( e e 
à عو جات تانو‎ (c 
secondary texture (waviness) b) 
texture f secondaire 


Sekundürgefüge n (Textur f) 
(Gestaltabweichung 2. Ordnung) 


Bun 
tungsten 


tungsténe m 
Wolfram n 


تنسر ( ممتدة ) 
tensor‏ 


tenseur 7 
Tensor 0 


ee تنسر‎ 


stress tensor 
tenseur m des contraintes 
Spannungstensor m 


5 


۷ 
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لعزم القصور الذاتى لجسم ما حول نقطة فيه سن 


۰ N | AAA) n 4 A: | T ده‎ D) t. a às 1 8 . ner A tensor 
> ^ 9 مده‎ . tenseur > 600 
1 و‎ leg t ete 


عبارة عن حواصل ضرب القصور حول الحاور iA‏ 
التعابده . وتصف هده المركبات الستة فى تنسر متمائل . 


Ke I er 
- di yz 
I, Ly 1, 


معاملة أسطح الفلز ( العدن ) أو السبيكة الجهزة , 


4 تنميش (uns)‏ معالة أسطح الفلز (العدن ) او السبيكة ایرد 

RENI أو کاشف اخر مناسب » فتظېر‎ un باستخدام‎ etching 404 
. الک ۳3 التفاضلى‎ Pug d caque f à l'acide 

Ne em‏ النسی ‏ دید وتو مق الشکل 

hatching 533‏ خطوط خفيفة متوازية وغير متقطعة » وتكون عادة مائلة 


hachure f 


bb و/ أو وز وړ او‎ "ee بزاوية‎ Yo على‎ Schrafflerung f 
. ) زاوية أخرى مناسبة اذا لزم . ( الشكل مع‎ 


الشكل £v‏ - الټتېشبر 


à‏ — تېشرقرص به 


فتحه 
ale sb‏ 
wor‏ توازن دینامی؟ UNS‏ الجسم الدوار متوازنا اذا انعدمت ردود الفعل 
d ^ 358‏ 
177 الديناسيكية على حوامله . 


que 
dynamisches Gleichgewicht n 


Oe 


434 


توافق ( إزواج ( Ä‏ العلاقة بين جزئين متزاوجين من حيث مقدار ا خلوص 
زب mp tie z‏ بعد تجمیعمهما : 
leds Pasung f‏ فثات ثلاث تبين الطبيعة العامة للاقتران 
دی يحدث بين جزئین متزاوجين d‏ حدود معينة. 
( انظر اللوحة الرابعة ) . 


qé 


وفيه تكون حدود الجزئين التزاوحين عحيث يوجد 
ul» Lys‏ — عند صحميعېما ‏ خلسسوص فى حدود 
التجاوزات النص وص عليما فى صنعهما . 

وعلى د لك يتحم أن يكون مقاس » العمود « Ed‏ دا ما 
من مقاس « الثقب < نى نطاق التجاوزات الح -ددة e‏ 
Tas‏ أن الحد الاعلی لقاس » العمود « يقل دا ما عن 
الحد الادنى لقاس « الثقب » تا رکا بد لك Los‏ 
بینهما . 


وفيه تكون الحدود للجزئين المتزاوجين deeg‏ يوجد 
پینم‌ما ul‏ عند ترحمیيعېما ‏ تداخل ق دود 
التجاوزات المنصوص d le‏ صنعېما . 

وعلى د لك يقل af‏ مقاس )| » عن TT‏ 
> العمود »» أى يكون acl‏ الاعلى لقاس « الثقب » 
اقل من الحد الادنی لقاس » العمود » . 


وفيه تكون الحدود للجزئین التزاوجين میت يوجد 
li‏ — عند حميعېما - خلوص او تداخل A‏ حدود 
التجاوزات المنصوص d le‏ صنعېما . 
en des |‏ حت خلوص او ړو pese‏ الواضع 
لسسية خدود بقاسی » العمود < و « الثثب » . 
وللتوافق أنواع تين ملاء مته لاشتراطات الاداء 
الوظيفى VM‏ هده الانواع š‏ 


ls (Í‏ خلوصى 
( ازواج خلوصى ) 


clearance fit a) 


ajustement m avec jeu 
Spielsitz m 


m 
( ازواج تداخل‎ ) 


interference fit b) 


ajustement m avec serrage 
PreBpassung f 


ب ( 


توافق انتقالى 
( ازواج QS!‏ ) 


transition fit c) 


ajustement m de transition 
Übergangspassung f 


(> 


free fit 
ajustement m tournant 
Feinpassung f 


توافق انزلاق 

sliding fit 

ajustement m glissant 
Gleitsitz m 


توافق جار 


running fit 
ajustement m mobile 
Laufsitz m 


push fit 


ajustement m à frottement 
Schiebeaitz m 


توافق قسری 
force fit‏ 


ajustement m avec pression 
Preßpassung f 


توافق دق 
drive fit‏ 
ajustement m bloqué‏ 
Treibsitz m‏ 
EE‏ يپ 
٩‏ توربين آنبوبی توربين Mcr‏ محوریا فيمايشبه الانبوب: 
tubular turbine 1139‏ ويعمل تحت e u Lë‏ 
turbine f tubulaire‏ 
Rohrturbine f‏ 
٥‏ توربن بلن — توربین د مكون من عجلة مثبت حول —— 
Pelton turbine 775‏ عموعه من القواد يس ليصطدم سېا z eUl‏ من 


d^ 1 turbi Pelto 
۰ ( ££ وب بوری مشت اماما . ) الشكل‎ Turbine f 


ob توربين‎ - tt الشکل‎ 


e4Y‏ توربن دفع توربين du‏ يتميز Ob‏ كل الضاغط يتحول الى طاقة 
impulse turbine aa 592‏ حركة قبل دخول الیاه الى العضو الدوار ( العجلة ١)‏ 


۰ بوری — أمام العحلة‎ T ويم د لك‎ Druckturbine f 


AM‏ توربين رد الفعل توربين dé‏ يتغير فيه الضغط تغيرا حثيثا من مدخله 
reason ae id‏ الك خرجه » ويتكون من أربعة أجزاء رئيسية هى الغلاف 
e i Überdruckturbine f‏ 1 
لمحوى » ورياش الدليل (البوابات) » والعضو الدوار» 
وانبوية السفط . 


٣‏ توربن فرانسیس توربين رد فعل يكون السريان فيه قطريا أو خليطا 
OM Francia turbine 473‏ القطری واعوری : ) So JSI‏ ( 1 


turbine f Francis 
Francis- Turbine f 


did 


الشكل £e‏ — توربين فرانسيس 


وم 


7 
7 
GG 


۳۰ توربين كابلان توربين محوری الا أن رياش العضو الدوار فيه تكون 
Kaplan turbine 630‏ قا بلة للتحريك ° 
turbine f Kaplan‏ 


Kaplan-Turbine 


ev‏ توربن مائی iL‏ هيدروليكية لتحويل الطاقة البي دروليكية الى 
Ai b hydraulic turbine 572‏ ميكا نيكية ۰ 
turbine f hydraulique‏ 
Wasserturbine f‏ 


"V 


توربین رد Jai‏ يكون السريان فيه ue‏ 


. (gr الشکل‎ ( 


JAI‏ 45 — توربین محوری 


NOA‏ توربن محورى 
propoller turbine 858‏ 
turbine f 606.‏ 

Propellerturbine f 


ما هو الزيادة فى حجم العنصر عند تعرضه لاجہاد ما 
منسوبة الى حجمه الأصلى . 


تیارات أو دوامات كسربائية تتولد داخل الفلز نتيجة 
لتغير الجال الغنطیسی خلال الفلز . 


۱۸۸ التوسع الحجمى 


volumetric dilatation 1188 
dilatation f cubique 
volumetrische Ausdehnung f 


۳۹۹ تيارات دوامية 
eddy currents 369‏ 


courants mpl de Foucault 
Wirbelstrom m; Foucalt-Strom m 


`A 


E 


سب 
1164 ثابت التجاذب العام ثابت déi‏ عام بر يظهر فى قانون الميذب العام 
mae ns‏ نيران : 
y mm Aperi P rv‏ 
ES RK . universelle Konstante f‏ 
der Gravitation f‏ 
m’ » m c‏ الکتلتان المتجاذبتان » « المسافة 
بينهما » F‏ قوة التجاذب بینہما . 
ee ° “4° A‏ 
Aug‏ ځانة السن فى النروس c‏ الثخانة بين السطحين الانقليوتيين للسن 
mM ۰ . $ H 2, dx] |‏ 
tooth thickness, "m 1124‏ لواحدة iuli‏ على Le‏ دائرة الخطوة . 
Zahndicke f‏ 
۳٣‏ ثرموستات je‏ ( وسيلة ) بمكن به الحافظة على ثبات درجة 
2 ۾ ر حرارة سائل فى حدود معينة . 
( منظم حرارة ) 
thermostat 1113‏ 
thermostat m‏ 
Temperaturregler m‏ 
M‏ ثقوب موازنة فى مکنات رد الفعل القطرية ¿ ثقوب توحد فى وحه 
balancing holes 86‏ العضو الدوار re‏ لوا à;‏ الدفع احوری š‏ 
trous mpl d'équilibrage‏ 
Ausgleichsóffnungen fpl‏ 
Aër‏ جانبية ( بروفیل ) الشکل pre g‏ سنا , أو هو الشكل eu‏ من 
profile 850‏ قطع الجسم sait,‏ ط وی مر خلاله . 
profil m‏ 
Profll n‏ 


13 


حيز من لوحة الرسم خصص لتسجيل أسماء pol‏ 


۳۹۹ جدول لل إربي , وآبعادها » ومواصفاتما » والبيانات allt‏ 


drawing list (dr‏ ۱ لرسم 
l 7 liste f des pià ewing table) 346‏ ااشکل M ( éy‏ 
Stückliste —‏ الاساسية لها . ) | 


x 


wz اذ ذ‎ cF-Ñ - - em =- مھ‎ — u 


۷۳۳ جذب نيوتونى قوة تجاذب بين مادة الكون | كتشفها نيوتن » وتخضم 
Nowtonian attraction 733‏ لقانون cet‏ العكسى للمسافة x ٠‏ 
attraction f newtonnienne‏ , | 
F— y mm Newtonsche Anziehung f‏ | 
2 | 

T 


حيث m’ » m‏ الكتلتان المتجاذبتان » r‏ المسافة بینہماء | 
y‏ ثابت dai‏ عام . 
| 
| 


ul Ale van‏ ف التروس» السافة نصف القطرية القاسة بين دالرة 
الخطوة والدائرة الحذرية ١‏ دائرة القا عرس . 
= کن هو نه LU‏ وه — 
x Zahnfußhöhe f‏ 
M‏ جر جناحى بر ilas LS‏ توزيع الضغط حول القطم الجناحى فا 
aerodynamic drag 14‏ انحاه السر عة š‏ | 
trainée f aérodynamique‏ | 
Luftwiderstand m‏ . ۱ 
EET CNN‏ ۱ 
EW‏ الجر الشكلى فى میکانیکا الوائم » قوة الجر الناشئة عما — 


w " form drag 
. شکل الجسم من توزع للضغط عليه‎ 7 
| 
فى سیکانیکا الموائع » قوى الجر الكلية على الجسم‎ E Ai ٧ 
اتجاه اخرکة . وتتکون من الاحتكاك على‎ an 


d © E Gesamtwiderstand m 
— اسم والقوة الناشئة من توزع الضفط‎ C 


MT 


——I MÀ RE JMH 


AVY‏ جر بدة dus‏ ترس عدل له نصف قطر TU e Lal‏ الطول í‏ وخط 
872 کد خطوته | بم . يستخدم عاده ¿J‏ الج EU] às‏ 515 4 
Q Ka Zahnstange f‏ الى حر HP AN‏ ماد ) لصينية LK,‏ يقل" ( T‏ 

SERM d e 


E 


ni 


الشکل tA‏ — جريدة مسئنة 


+۱۰۹ جسر معلق جسر ( كوبرى ) يتكون من SNS‏ مند بين أبراج 
(كوبرى Js (A‏ الشاطکن » وتندلى الکبلات من قضان il;‏ 
suspension bridge 1099‏ تحمل E)‏ | لعبور ° 
pont m suspendu‏ 
Hängebrücke f‏ 
1 5 ص 
۱۷۲ جسم إنسيابى جسم مسحوب بشكل يضمن اقل قدرمن AOL‏ . 
streamlined body 1072‏ 
Corps m profile‏ 
stromlinienförmiger Körper m‏ 
15 سم qu‏ جسم مغمور ق C^‏ ومتزن تحت AU‏ وزنه وقوى 
floating body 446‏ الدفع من آسفل الى dsl‏ . 


corps m flottant 
Schwimmkörper m 
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۱۳۱ جسم كليل SIMA‏ فى ميكانيكا الوائع » جسم يكون البر الشكلى معظم 


blunt body 121‏ + 
فوى الجر عليه . 


COrps m non profile 
stumpfer Kórper m 
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ولايسترجع‎ í القوى‎ ts dera 9 شکله‎ MA oA! جسم‎ AA) 
القوى‎ gn الشکل واه جم الاصليين اسثرجاعا ناما عند‎ plastic body 811 


corps m plastique 
plastischer Kórper m 


REN 
Ab جسم غيرقابل لتغير شكله أو حجمه » وبالتای‎ OWN 4۷ 
. بين أية نقطتين فيه‎ ull E CH rigid body 927 


corps m rigide 
starrer Körper m 


عله » الا أنه يسترجع الشكل والحجم الاصليين ` 
زوال القوى المسببة لهذا التغییر . di‏ 


Als‏ خاصة من السطح شبه الاسطوانى c‏ وقد يطلق 
عليه أسم « المستوى اافتول » . والدليلان فى هلر 
الحالة شماليان ( لايتقاطعان ولايقعان 
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الشکل 5 - جسم مکاقء زائدی 


+ ss L c الیکانیکا 6 سم نضاء لت آبعاده‎ d 
لما أهمية فى الدراسة المعنية» ويمكن عثیله بنقطة مادية.‎ 


elastic body 
corps m élastique 
elastischer Kórper ٨ 


| U; 


E 


373 


md‏ مكاق زائدى 
hyperbolic paraboloid‏ 


paraboloïde m hyperbolique 
Hyperbelparaboloid n 


579 
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particle 
particule f 
Partikel n; Teilchen n 
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جلبة إحكام T‏ الکنات المبيد رولم په ¢ حلبة حشو ,839 à ils‏ 
véi | hä | land‏ " ۶ * . .. ] 
te 963‏ على ات يدغل اليما d‏ دل - 


st 6 ۰ esed] ) E بپ السېواء ان داحل المكنة‎ paul لتمنم‎ Stopfbuchse f 


N 


۱۱5 NN ZZ». 
2 (4 او‎ 77777. 4 


LA PI 2 
72 


NN 


الشكل ٠٥‏ جلبة إحكام من النوع المستخدم ق 
المكنات الپید روليكية | 


۱۱۹۷ جمع التجبات تركيب المتجبات لايجاد احصلة . 
vector addition 1167‏ 


addition f vectorielle 
| Vektoraddition f 


۱۱۳۸ جملون ( شبكية ) صجموعة من القضبان المعدنية أو الخشبية التصل 
truss 1138‏ بعضہا ببعض اتصالا مفصليا بترتيب معين عة E‏ 
NN‏ یت الشکل العام للمنشاً e‏ ويقوم مقام الاعتاب للفتحات 

الكبيرة » کالکباری وأسقف البانی الصناعية » الخ . 


UU‏ مس دند نو پو سح 
D ۱۸‏ الجنيحات هی أسطح الضبط المتحركة نى أجنحة 
Neron 18‏ الطائرات » وتستخدم A‏ حفظ التوازن الافتی لاطائرات 


JU و‎ aileron m 
° لتہا‎ 71 (39  Querruder n 


I HH 4‏ 1 
gi‏ جهاز استقرار جر وسکو بی جهاز يستخدم فى السفن eund‏ 
gyroscopic stabilizer 9‏ | لجيروسكوبية ) وهی محافظة | e‏ — الدوار بسر عة 
r m gyroscopique.‏ عالية حول مور تمائله ‏ على ol‏ هذا d Al‏ 
الفراغ ) » ويستخدم xag‏ اهتزاز السفن فم 
البحر المضطرب . | 


vr 


0 جبازإمتصاص الذبذبات جباز الغرض an‏ تېدثة الذبذبات وتلاق حدون 


. حالة الرئین‎ Vibration absorber 1177 

absorbeur m de vibrations 

Schwingungsdämpfer m 
س‎ 
فان ہے‎ cU فاة الاهتزازات العنيفة فى بعض‎ WE 
"T Per تتألف ^ " یا راد"‎ 2 4 s و‎ T . جېاز‎ ۲۹۱ 
ESI NT وپ یات‎ JS Za Ana باحېزه‎ 39» damper 291 
ی طوره سم اهراز المنشأ مما یضعف هدا الاهتزار‎ TY SE 

الآخر. 

AYA‏ جد الجبد فى ¿kë‏ ما من bile Jie‏ هو شغل قوى 
potential -‏ الال المبذول j‏ نقل وحدة الكتل » أو وحدة الاقطاب 


5 الغنطيسية » او وحدة الشحنات »> حسب الحالة » من 
هذه النقطة الى موضع قياسى آخر . 


. الجذب النيوتونى‎ dë جد نیوتونی هو جېد‎ vro 
Newtonian potential 735 


potentiel m du champ 
d’attraction Newtonienne 
Newtonsches Potential n 


<A‏ جول وحدة لقياس الشغل d‏ النظام A‏ للقياسات, 
Joule 628‏ وتعرف فى المندسة الکېربائية بانها الطاقة التى 


”ەسە يبذلها فى الثانية الواحدة تیار شدته cl‏ واحد ضد 
مقاومة مقدارها آوم واحد . ويعسر عن وحدة الول d‏ 
"WAT‏ اليكانيكية يما یساوی run‏ قدم باوند أو 
٠١ - je Xx YVVA‏ كيلو Lis‏ ساعة . ( تعتبر هده 
الوحدة صغيرة جدا من الناحية التجارية . ويستعاض 
عنها بالوحدة bla»‏ ساعة » (و تساوی pq..‏ حول ( 
أو بالوحدة « كيلوواط ساعة « ( وتساوی وون L‏ 
lo‏ 


— 
سس 


وو جر وسکوب جسم دورانی يدور بسر le AE‏ حول مور ca E‏ 
E 521‏ وهدا الدوران ERE‏ خاصية الحافظة على اتحاه محوره فى 


pee Gyroskop n‏ ولهذا الجهاز تطبيقات كثيرة فى عمليات 


v£ 


فى توربين «ob‏ یزود التوربين cb‏ منحن يسقط 
أسام البورى عند رفع الحمل فجأة فيغير من اتتجاه 
النفث بعيدا عن القواديس . ( الشکل ره ). 
1 لش 
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الشكل ١ه - تغيير اتجاه النفث بوساطة حارف‎ 


| -الحارف Y‏ د حور دوران 


ورو عم 


C 


w ..‏ حار ف 
deflector‏ 


déflecteur m 300 
Ablenkvorrichtung f 


هو متجه ثالث يتعامد على التجېين ويؤلف معېما 
ثلاثيا e Let,‏ أما مقداره فيساوى مقدار الاول مضروبا d‏ 
مقدار GUI‏ مضروبا نى جيب الزاوية بینهما . 


٨۸ 


حاصل الضرب 
الا جاهی لمتجمين 


vector product 1168 


produit m vectoriel 
Vektorprodukt n 


كمية قياسية تنشأ من ضرب مقدار التجه الاول فى 


ei 


Q القياسى‎ 
scalar product 954 


produit m scalaire 
skalares Produkt n 


حاصل ضرب القصور الذاتی لكتلة مركزة حول 
عورين هو حاصل ضرب الكتلة d‏ بعديما عن الحورين . 


وسيلة تستخدم للشد أو رفع الاحمال . ويكون 
عادة على شكل سك مجدول حلزونيا على هيئة ZA‏ 
تلتف حول فتيلة طولية من البوت أو الكتان . 


yo 


MN‏ حاصل ضرب 
القصو ر الذاى 
product of inertia‏ 


produit m d’inertie 
Trägheitsprodukt n 


حبل سلكى 


wire ro 
cáble m metallique 
Drahtseil n 


849 


۷٧ 


1217 


و pa‏ ف الضخات الطاردة المركزية» نسوع حلقى سن 
۱۳۹۰ ممست الأغلنة يستخدم فى تحويل طاقة الحركة للماء النصرن 


1 ( ev الشکل‎ ) ë ضغط‎ "tu الى‎ chambre f de tourbillon 1190 


Wirbelkammer f 


الشكل ev‏ الحجرة الدوامية المستخدمة فى المضخة 
| الطاردة المركزية 


AES ميكانيكا الوائع » حجم اختیاری ثابت فى‎ d ` JI حجم‎ YíY 
الما نع المتحرك كن عن طريقه حساب التصرف وكمية‎ control volume 242 
ال که والطاقة عند اجتياز عناصر المائع لسطح هذا‎ JURA 


الحجم . 


۳۳۹ حجم التفريغ d‏ الضخات الاحابية wäll:‏ المپندسی لمقدار مايفرغ 
Ka displacement volume 329‏ الما نع A‏ کل دور „os‏ 


volume m de déplacement 
Verdrüngungsvolumen n 


۱۸۹ حجم d a‏ محركات الاحتراق الداخلى e‏ الحيز أو الحجم 
ame =‏ الاسطوانة أو رأس الاسطوانة الذى ینضفط فيه 


de compression‏ خليط الهواء عند وصول الكباس ای النقطة اللا ةة 


Kompressionsvolumen n 
, العليا‎ 


مس سس 


۱۰۹ الحجم النوعى مقلوب الكثافة e‏ ویستعمل عاده فى الغازات . 
specific volume 1029‏ 


volume m spécifique 
spezifisches Volumen n 


VA 


( حد التناسبية ( Wr‏ الخطی بين الا جمهاد والإنفعال . 


proportional limit 


(limit of proportionality) 860‏ 
limito f de proportionnalité‏ 
Proportionalitätsgrenze f‏ 
1٣‏ حل الکلال Mes yl‏ الافصی All‏ 53 أو الدورى الدى يتعرض له 
( حد الاطاقة ( we s‏ طويلة متناهية الطول دون أن يحدث له 
fatigue limit m‏ ب أو انيار . 
(endurance limit)‏ 
limite f do fatigue‏ 
(limite d'endurance)‏ 
Dauerfestigkoit f‏ 
Al A MI Ae Pyy‏ اجهاد يمكن تسليطه دون إحداث تشوه دام . 
elastic limit 377‏ 
limite f d'élasticité‏ 
Elastizitütsgrenze f‏ 
۵۸ حد | التجاوز e‏ آقصی مقدارين » Let‏ او سی en u‏ 
Dnus of toleranco 658‏ بانحراف المقاس الفعلى í‏ أو شکل حانبیه أو سطح با 
A m - ^ to‏ 4 
(Abmabe npl)‏ او Grenze‏ عن الشكل أو المقاس التصميمى . ( انظر اللوحة 
der Toleranz f‏ الرابعة › 3 Y‏ ( . 
hi ۳ 1 657‏ ...1 . 
WR, menu‏ والفرق بين حدى القاس يساوى التجاوز. ويسمح 
Grenzmafe np?‏ بالتفاوتات j‏ الشکل d‏ داخل ز "t‏ التجاوز الواقعة 
بين حدی القاس » مالم ينص على غيرذلك . ( انظسر 
الاوحة الرابعة » م و٤‏ ). 
GEES | De e‏ العادن r b‏ 
Be {50‏ مصطلح ps‏ اسالیپ تشکیل العادن بالطرق 
e cU s all zul forging 465‏ 


forgeage m 
Schmieden n 


VV 


rise OR -- 


۱16۸ حدادة الفلطحة اسلوب لانتاج المكبوسات » وذلك بضفط الم دن 


upsot forging 1158‏ السخن T‏ كبس ON‏ توالب نشکیل مقفلة تشغل T‏ 


۰ ( ov الشكل‎ ) : a یب سب اد سستوی‎ aaa refoulement 


ER RT 


lo حع‎ 


الشكل مه — التتابع التشفیل لانتاج مسمار حدادة 
الفلملحة 


drop forging 356‏ السخن d‏ قوالب تشکیل من النوع القفل ۰ وقد 


Gesenksehmiedena‏ عر انتاج المطروقة فى عدة مراحل متتالية fas‏ بالعمليات 
الاولية وتنتہى بالوصول الى الشكل النهایی للمطروقة . 


$ / حدادة با کب اسلوب لانتاج الکبوسات ¢ وذلك بعصم العسدن 
press forging 834‏ السخن عصر | d Uo;‏ قالب Mir‏ فیتشکل بشکسل 


forgeage m à la presse‏ القا 
Schmieden n mit Presse f‏ لعب ° 


uva‏ حدادة مكنية اسلوب co y‏ ااطروقات » ويم ذلك غالا بادخال 
machine forging 679‏ المعدن السخن d‏ + یف قالب e BS‏ الطرق او 
Be e‏ الضغط عليه بوساطة رأس متحرك فى مكنة الحدادة . 
Umformmaschinen fpl‏ 
ei‏ حد افة عجلة ثقيلة أغلب مادتها موزع فى محيطها O RJ‏ 
459 سه عزم القصور Al‏ لها كبيرا نسبيا . وظيفتها فى 


Schwungrad n‏ المكنات g”‏ العمل على انتظام سر ic‏ دورانېا سن 
طريق اعادة توريع طاقة الحركة خلال دورة الدوراد 
الواحدة , 


VA 


NE‏ ام 


أداة : EM‏ 
خر مشکل بحيث يمكن من الحصول على 


"P 7 |‏ 
الحديد المنتج من الفرن العالی » ويجتوى على 
٥ه‏ من الكربون» مع نسب مئوية مختلفة 

من السلیکون والنجنیز والكبريت والفوسفور . 
ويستعمل اخدید الخام لانتاج الفولاذ ( الصلب ) 


سبائك من الحديد والكربون تحتوى على ÄT‏ سن 
۱,۷ من الکربون e‏ وتنراوح هذه النسبة عادة بين 
ء r‏ / — ع C‏ كما یوجد فیپا ایضا السلیکسون 
والنجنیز والكبريت والفوسور polie‏ بتفاوتة . 

وقد یکون الکربون موجودا بصفة WE‏ على شکسل 
کربید الخديد ( كما فى حدید الزهر الابیض ) أو على 
شكل حرافیت ( كما فى حدید الزهر الرمادی ) . 


الحركة عند بدء احتساب الزمن أو عند ساعة الصفر . 


حركة مسارها خط منحن . 


تنزلق الاحسام على بعضها البعض اذا عجز الاحتكاك 
بنا ع بنعه » وق هذه ILLI‏ تلاسس النقطة الواحدة 
من سطح التماس لاحد الجسمين سطح التماس للجسم 
الاخر فى لحظات متتابعة . 


ون 


حدبة ( كامة ) 


came f 
Nocken m 


حد یل خام 
pig iron‏ 
fonte f brute‏ 
Roheisen %‏ 


Vie 


145 


۷۹۱ 


791 


حديد زهر 
cast iron‏ 


fonte f 
GuBeisen 7 


حركة ابتدائية 
initial motion‏ 
mouvement m initial‏ 
Anfangsbewegung f‏ 


حركة انحنائية 
curvilinear motion‏ 


mouvement 18 6 
krummlinige Bewegung 


حركة انزلاقية 
sliding motion‏ 


mouvement m glissant 
Gleitbewegung f 


\oA 


158 
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604 


WA 


276 


44A 


998 


: حركة ترددية دورد‎ MES 
oscili " A ٨ 
Move ory motion 
— oszillieronde pocilatoire Ve 
ur" : —IO بس‎ ew 
LV یې كة البندول البسيط » وتخضم‎ TM : Se 
SS ú ur. € بين السافة والزسن‎ ds حركة معط‎ AY 
à ېد‎ le harm 
PAP بركزی مناسب للبعد عن مر كز‎ movement Pendle wem 
2 einfache harmonische Bewegung f 


LE LI 


حركة توافقية فى فطع حركة فى منحنى قطع ناقص تخضع لقوة جذب مركزى 


. یتناسب مقداره مع البعد عن مركز الجذب‎ ` YAN 
! افص‎ 
elliptic harmont t 
ee m harmonique ud 
elliptische harmonische 
ےا‎ Ida Alle ås : j 
که جسم دورانی يدور بسر په > ول‎ 2, <. 1 
على ابه‎ dl تکسبه خاصية‎ Dau عون‎ ZA Sr ge 
GE MC : عوره لہندسی‎ gyroscopic motion 
۱ على هذا ا‎ POI ij ,فف‎ La à mouvement m gyroscopique ES 
۳ Sg ° . Q ong Kreiselbewegung f 
. بازدواج فانه يدور محوره المندسى دورانا محروطیا‎ 
TE a ۱ : 0 
حركة حلزونية حركة دوران حول غور ثابت تصحبها حركة انتقال‎ ۱۰۳۹ 
ان تظل | سی‎ Ges b AL í اتحاه هدا | ڪور‎ d spiral motion 1039 
. اف رکة‎ UT ق‎ Zaff "وی بن سرعتی الدوران والانتقال‎ 
rectilinear motion 896 


mouvement m rectiligne 
geradlinige Bewegung f 


0۹4 حركة دفعية حركة فجائية نتيجة لفعل قوى كبيرة جدا تعمل 
impulsive motion 594‏ لفنره زمنية قصر o‏ حدا — E‏ الاحسام سر L. le‏ 
mouvement m impulsif‏ 


: Us Lis تغييرا‎ Impulsivbewegung f 


. الحركة الدوامية حركة تكون خطوط السريان فيا دوائر متمركزة‎ ۳٣ 
vortex motion 1193 
mouvement m rotationnel 
d'un fluide 
Wirbelbewegung f 

e e >‏ ص 

di‏ حركة دورانية حركة حول مور ابت سواء OUT‏ شوت الور 

" » 943 
eg d سر‎ ran rotatif 
Drehbewegung f 
8 کف متکررة بنفس النظام وبنفس الزمن الدورى‎ > à دور‎ i$ VAY 
782 


periodic motion ۰ 
mouvement m périodique 
periodische Bewegung f 


. و۱ حركة فراغية حركة مسارها منحنى فراغى أو ثلاثى الابعاد‎ 
space motion 
mouvement m en espace 1015 
Bewegung f im Raum m 


are m لب‎ MM M— 
حركة كوكبية حركة الكواكب حول الشمس فى قطاعات ناقصة‎ Asy 
7۷ : نقم الث‎ 0 
. احدى بورتیما‎ d هتام € الشمس‎ m planétaire 807 
Planetenbewegung f 


. حركة لولبية حركة فى منحنى لولبى‎ org 
helical motion 539 
mouvement m hélicoidal 
Schraubenbewegung f 


A Le 43 الانع الدی نکون قيمة الدوران‎ iS حركة مائع خالية هن حر‎ AAA 


الدو ران 


irrotational mouvment 618 
of a fluid 
mouvement m irrotationnel 

d'un fluide 

drallfreie (wirbellose) 

Bewegung f einea flieBenden 

Mediums (Flüssigkeit oder Gas) 


. > » أو الكوا كب حول الشمس‎ í حول الارض‎ orbital motion 153 
mouvement m orbitaire 
Umlaufbewegung f 


(KE‏ | حركة مستقرة حر كة تكون منزنة بحيث لو انحرف الميسم المتحرك عن 
steady motion 1060‏ مسار أو “نظام حركته نتيجة لعامل طارىء فانه يعود 
stationare Bewegung] À‏ الى حرکته الاو . 


. حركة ه توبة حركة مسارها مستو أو ثنائى الابعاد‎ ۸٨٥ 
plane motion 805 


mouvement m plan 
ebene Bewegung f 


ANT dë > ۲۳۹‏ حراكة ذات مسار معين د ده قيود معينة موضوعة على 
constrained motion 236‏ حركة | جسم أو | ۰ ۳ | لتحرك i‏ 


mouvement m lié 
Bewegung f mit 
Nebenbedingungen fpl 


۱۳۰۹ حركة موجية ظاهرة امتداد اضطراب ماخلال وسط معين . 


wave motion 
mouvement m ondulatoire 
Wellenbewegung f 
4 5 oo 
° متماسك‎ relative motion 905 
ouvement m relatif 
Relativbewegung f 


^)! 


ړ- 


حاحز عبرقناة به حزة مثلثة ( قامة الزاوية عادة ( 


itla حزة‎ 


حركة نسبية لاحکام الرباط بينهما ومنع التسرب . وقد 
نصنم الحشية من الاسبستوس أو الطاط أو الفلين حسب 
اال . وتستخدم » مثلا » بين رأس الاسطوانات 
وجسم الحرك فى محر کات الاحتراق الداخلى . 


(angular notch 1137‏ دات d‏ 
ا الصغيرة . 
۱۹۵ حزمة خطوط الدوامة ` مجموعة متجاورة من Gren‏ .= » وتكون قسسسوة 
vortex tubo 1195‏ الدوامة عند أى Mais‏ فيها ثابتة . 
tube m tourbillon‏ 
Wirbelróhro f‏ 
bya de» ٠‏ السر يان مجموعة متجاورة من خطوط السريان » ويکون 
stream tube 1070‏ التصرف Lol As‏ , ) الشكل oo‏ ( ۰ 
tube m de courant‏ 
v Stromróhre f‏ ^ 
موس چک d)‏ 
الشکل 00 al Lie‏ خطوط السريان 
۷٤‏ حشو عنصر يستخد التسرب d‏ الوصا di Eni‏ 
asl iilos packing 764‏ هما — GA LU A‏ 5 وود — 
f a‏ 
Dichtung f. Dichtungsmittel n‏ اطشو من اللباد أو AL‏ أو duel‏ الحوت أو | 6 ال 
القطنية المشربة ق الشحم أو حبال الاسبستوس الخلوطة 
بالجرافيت » أو القطع المعدنية . ( الشكل ده ) . 
الشکل 5 - sl‏ © حشو 
۱ - عمود 
Y‏ — مت 
الصنلدوق 
Y‏ — حشو ——` 
الجلد 
ile — t‏ 
© — مساميرر باط 
en‏ حشية (òb)‏ عنصر يوضع بين جزءين d)‏ وصلة ) ليس ينېسا 
496 


gaskot 
joint m d'étanchéité 
Dichtung f 


13 الحلزون منحنی ميل de‏ بزاوية ثابتة على déi‏ ثابت . وقد 
sN, 541‏ يكون حلزونا أسطوائيا NT‏ أو داریا . ( الشکل 
ov HSchraubenlinie f‏ ). 


/ 
0 الشكل ۷ه - الحلزون 


e^‏ حلزون ارشميدس منحنى مستو ينشأ نتيجة لتحرك نقطة بانتظام بطول 


epa 56‏ ع ا خط د سلفم Ov T‏ يدور هذا الخط حول نقطة اشه 
spirale 7 6‏ وم te‏ + يل s ils ٤‏ 
archimedische Spirale f‏ بسرعة زاوية منتظمة . ) الشکل °A‏ ( ° 
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SN 
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هي هچ 
— 
= 
ER‏ 
mme‏ 
II‏ 
EI‏ 
ER‏ 
CO SEEN‏ 
STEIN‏ 
er‏ 
== 
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: 

7 
N 

I 
SS 


2 
me 
ASS 
== 
Sss 
اس لن کي‎ 
Se 
AUI 
II 
= 
N 


^Y 


2 


YAO‏ حلزون اسطوانی سار نقطة على سطح أسطوانة داثرية AC‏ تدور حول 
cylindrical helix 285‏ محور الاسطوانة T‏ نفس الوقت الدى تتحرك فيه موا رية 
Schraubentinie f‏ دنه له عيث تكون الح ركة الطولية متناسبه مع =I‏ کت 
الزاوية . ( الشکل وه ). 
Kaesch:‏ 
vi e‏ 
m—‏ 
AI‏ 
2 = 
۳ ارا 
mug:‏ 
"m‏ 
.]3607 
31 
*120 60 
ANY‏ حلزون لوغار یتمی سار متحلي lax ur‏ موحوده على خط gn‏ يدور 
logarithmic spiral 672‏ بس de‏ زاوية منتظمة بينما تتحرك هده النقطة عليه 


5 " e; اكد‎ éa PE" (equiangular spiral) 
فى تزايدها متوالية هندسية‎ = sl» بسرعة‎ — spirale f logarithmique 


( aji ) Isie logarithmische Spirale f 
° لشکا ).لا‎ ۰ 


126 


الشکل ۰ - حلز و Ù‏ لوغار یتمی 


At 


dre a du RE tro 
بحيث تكون حركتها د‎ dl فروط دائرى‎ z 

a a‏ —-- روط دانری تائم بحيث تکون حر 
konische Schraubenlinie f‏ رواسم المخروط متتاسة مع ët o‏ الزاوية حول حوره . 


Car الشکل‎ ( 


الشکل ۱+ - الحلزون deus!‏ 


ترسمه نقطة تبدأ من موضع معين وتتحرلك 


VALERE Queés €"‏ 
spirale / 1036‏ أنواعه حلزونی آرشمیدس ‘ والحلزونى اللوغا ريتمى 8 


^O 


ی الوصلات ذوات المسامير الملولبة » عنصر مكنسسى 


۱۳۰۰ حلقة ( وردة ( 
washer 1200‏ يوه c‏ مسمار الرباط أو بسن السمار وصمه dm)‏ 
dy) Unterlogscheibe f‏ أسطح رباط ملساء . وهى تكفل توريعا منتظما 
للقوی فى كل من السمار والصمولة . قد تستخدم WIS‏ 
كوسيلة للزنق . ( الشکل (ar‏ 
الشكل ۲“ - حلقة ce‏ صمولة 
Ant‏ حلقة إحكام فى المكنات الهيدروليكية » حلقة قابلة للتغيير تثبت 


( حلقة منع التسرب) على العضو الدو ار عند الرقبة فى مقابلة الغلاف لتقليل 
sealing ring‏ الفقد بالتسرب . 


964 
aneau m d'étanchéité 
Dichtungsring m 
. القوى المؤثرة على وحدة مساحة الريشة‎ Zë JE حمل‎ At 
blade loading 115 
charge f de pale 
Schaufelbelastung f 
حمل ديناميكى حمل ناشىء من حركة الجسم » وعکن الحصول‎ ۳۲١ 


dynamic load 361‏ عليه بضرب كتل جسيمات الجسم المتحرك فى معكوس 
dynamischer Lastwert m‏ عجلات AS Al‏ لكل منها . وبإضافة هذا JH‏ 
الديناميكى الى الاحمال الاستاتيكية کالوزن غلا 

. » لقا نون « دالسر‎ Les اتزان‎ aJ la على‎ Les 


key‏ يولج — بثلا - (UM‏ عمود الادارة وبين La‏ الک 

dad‏ ی Al‏ کب عليه » مثل صرة ترش أو بكرة 
D‏ قارنة » لتوصيله بهذا العمود ونقل عزم الدوران من 
العمود اليه أو بالعکس ( الشکل و ) . له آشکال 


عدیده » منها ٠‏ 


633 


^A" 


= و 
Z ZA 7‏ 


الشکل ۳+ — بعض أنواع الحوابير 
خابور مبطط j pl ç‏ مقوس 4 
خابور غاطس ç‏ خابور بذقن ç‏ 
خابور قرصى 


QE id‏ للارتفاع ( آو الاخفاض ) فسسی 
الاناییب الشعرية » وهی LAS‏ عن خاصيتى التماسك 
والالتصاق . 


AV 


خابور مبطط 


rectangular key 
(flat key) 

clavette f plate 
rechteckiger Kell m 
(Flachkell m) 


خابور مقوس 


hollow key 
(saddle key) 
clavette f creuse 
Hohlkeil m 


sunk key 


clavette f à rainures 
Einlegekeil m 


خابور بدقن 
gib-head key‏ 


clavette f à talon 
Nasenkeil 


خا بور فرصى 

) خابور وودرف‎ ( 
Woodruff key 

clavette f Woodruff 
Woodruffkeil m 
(Scheibenfeder f) 


à الحخاصية الشعر‎ 
capillarity 


capillarité f 
Kapillarität f 


۱۸۹ خزان موازنه 
h. "T surgo tank ` eni‏ التوریین للحد من Ris Gi‏ و 
eervol m d'équilibre‏ استغلاله ى توفير الياه اللازمة عند الفتح qu‏ 
لبوابات التوربين . ( الشكل ٠٤‏ ) . 
الشکل €« - خزان موازنة عند Jeu‏ تور بين 
| — خزان الموازنة ‏ ۲ - لتوربين 
bs 104‏ ف الېندسة الوصفية » احل المهندسی لنقطة تتحرك j‏ 
۸۲ واحد لايتغير سمى Maz‏ مستقيما . واذا تغير اتجاه 
حركة النقطة وفقا لشرط أو قانون معين سمی السار 
المتولد خطا منحنيا . 
۷44 خط dal‏ ف اللوالب » راسم اسطوانة الخطوة . ( انظر اللوحة 
IUT pitch 799‏ م ). 
ligne f primitive‏ 
Zahnteilbahn n‏ 
٢‏ خط الدوامة منحنى مرسوم نى dl‏ ذى الحركة الدورانية يكون 
vortex line 1192‏ متتجه الدوران Lë‏ له عند أية ikä‏ عليه . 
ligne f tourbillon‏ 
Wirbellinie f‏ 
FERT. streamline 1069‏ له عند ST "o it ). als ihi a‏ 
ligne f de courant‏ 
v. Stromfaden m‏ 0 
LE‏ الشکل 10 — 
be 8+ V5‏ مبسط oU JI LE‏ 
M fe ; Ul E n‏ 
de la particule -‏ بو ی E‏ خلال رسن 3 
Teilchenbahn f‏ 


خط الضاغط 


TR‏ و فی میکانیکا الموائع ¿ الخط الذى يبين مقدار الضغط نى 
i‏ ا اما ترش D‏ أية نقطة فيه . ويكون الضغط موجبا 
ıydraulischos Gefälle n‏ و سه ; Lu d “Lu‏ 3 
با حسمب موقم النقطة بالنسبة للخط . ( الشكل 
C .) 5‏ ) 
الشكل ۱۱ — خط الضاغط 
A |‏ - مستودع مرنفع t‏ مستودع متخفض 
ACDE‏ — خط الضاغط 
CU‏ خط الضغط ۸ الميكانيكا » مضلم حبلى لجموعة القوى الوثرة على 
ke ° 4 ° Li he‏ - 
ine of promo e‏ منشا l‏ وکل ضلع sat ad‏ خط عمل محصلة القوى 
 Drucidinie f‏ التى تعمل على بمين الضلع أو يساره . 
PAg‏ خط الطاقة فى میکانیکا الوانع , الخط الذی JA‏ توزیم الطاقة 
š * ° : | M‏ 8 
dne te 389‏ ميم فى مجری السريان منسوبا الى خط اسناد معين . 
Energielinie f‏ 
U‏ خط الفعل d‏ التروس » bH‏ العمودى على بروفيلى السنين 
Gag ll line of action 660‏ عند نقطة تلاسسيما ë‏ 
ligne f d’action‏ 
Wirkungslinie f (Kraft);‏ 
Eingriffslinie f (Zahnrad)‏ 
QU ke ٢‏ ( مخطط (dy‏ خط أو مخطط يبين العلاقة أو الارتباط بين متغيرين 
graph 512‏ أو اکثر» مثل العلاقة بين المسافة والزمن لجسم 
Schaubild ft‏ متحرك ( أو الضغط والحجم ی ع رکات الاحتراق 
الداخلی . 
4 خط le‏ © خط يقرب من منحن ما تقاربا ستمسرا دون أن 
asymptote e‏ پلامسه لا d‏ مالانهاية ° 
asymptote f‏ 
Asymptote f‏ 
duas. v4e‏ اللوالب » السافة المقيسة موازيا للمحور بين نقطتين 
Vu‏ وهم متناظرتين على سنين متجاورتين واقعتين d‏ نفس 


الستوی الحتوى على غور اللولب وق جانب واحد من 
هذا الحعور. ( انظر اللوحة الثالثة » ۱۹ ). 

والخطوة بأية وحدات طول معينة تساوى مقلوب 
عدد الاسنان فى وحدة الطول هده : 


۹ 


pas m 
Teilung f; Steigung f 


ur, NI احدی‎ Dam S المسياقة‎ » all و‎ ^ 8 š لوط‎ ; 
ت الى‎ i لها مباشرةء‎ True PS الدائرية‎ gan Wan 
bat على‎ Mass mtd JUS " O کز‎ ZA circular pitch 184 
dal pas m circulaire 
۰ „al Wälzkreistellung f 


۳۲ الحطوة القطرية ف التروس » رقم يدل على عدد الاسنان فى كل بوم: 
diametral pitch 312‏ من قطر الخطوة . وتساوى خارج ER maan‏ الاسنان 


" pum ep " as m diamétral 
n مقاسا بالبوصات‎ ° phd | n على طول‎ Modulkehrwert. m 


m— 


110 خطوط iall‏ لای de‏ كهربى أو مغنطيسى أو جذب نیوتونی تر 
ines of force 665‏ مجموعة من الخطوط > عن انجاه قوی Jul‏ فى نقطه 
aia‏ الختلفة . وعلى هذا فقوة الال فى أية نقطة منه تمس 

خط القوة المار بتلك النقطة . 


bike YAA‏ متساوية dech)‏ مجموعة منحنيات مرسومة من العادلة التی تر ط 


Apt  equipotential lines 398‏ باحداثيات الکان باستخدام قي ثابتة للجېد . 
lignes fpl équipotentielles‏ 
Aquipotentiallinien fpl‏ 
۱1۹۹ خشونة Jal‏ فى ميكانيكا الوائع » الحالة التى يكون ie‏ سمل 
rugosité f des parois‏ ۰ 
Wandrauhigkeit f‏ للسر يان 5 
٤‏ الحشونة الطلقة ف ميكانيكا الموائع c‏ متوسط الارتفاعات والانخفاضات 
absol‏ الوحوده Ab‏ 
Wees Kee‏ الوجودة علی سطح الیدار 
absolute Rauheit f‏ 
۹۰ الحشونة KJ‏ ميكانيكا الوائع » النسبة بين الخشونة الطلق: 
relative roughness 906‏ لجدار - وبين بعد معن لحد مقاییس هدا الحدار. 
T rugosité f relative‏ 


relative Rauheit f 
NENNEN MM. ججح‎ 


» الفرق بين قطر « الثقب‎ c خلوص فى التوفقات والتجاوزات‎ AA 
A s العمود « المتزاوج‎ D السمة الداخلية ( وقطر‎ ) clearance 188 


. السمة الخارجية ) عند مایکون الثانى أصغر من الاول‎ ( E, 

( انظر اللوحة الرابعة » و ). | 

d‏ تروس › خلوص المن هو المسافة نصف القطرية 

| المقفيسة Ow‏ دائرة العمق الفعال والدائرة الجذرية 
( دائرة القاع ( . 


ee e—a 
التشويه‎ je خواص فيزيقية الخواص التى تتعين بوسائل لاتشتمل‎ VAA 
والمقاومية الكبربائية؛‎ e أو الاتلاف ,2 مثل الكثافة‎ physical properties 788 


.. propriétés fpl physiques 
, Ai ) | >l لو صلية‎ Ia ` physikalische Eigenschaften fpl 


الخواص التى نتعين بوسائل ميكانيكية تتضمنن 
Lei sii‏ أو اثلافا لعينة اختبار» كما نى اختبار الشد » 


والكلال » والصدم » والحنى » الخ . 


هو السرعة فى هذا الانجاه . 


e‏ | ۰ هو 
لو مت 
mechanical properties‏ 


propriétés fpl mécaniques 698 
mechanische Eigenschaften fp? 


» 


۱۱/۳۳ دالة جبد السرعة 
velocity potential function 1173‏ 
fonction f de vitesse potentiel‏ 


Geschwindigkeitspotential- 
funktion f 


معادلة لسريان ZU‏ الابعاد عکن بوساطتها حديد 


شكل السريان وحساب مركبتى السرعة عند أية 


. OU JI le فى‎ ikä 


الفرق بين طاقة الحركة 1 وطاقة الوضع V‏ حموعة 


متحر AN‏ . ورمز لها بالرمز Tre L‏ « لاجرانج » : 


LeT-—v 


ISH خطوط‎ As TA 


stream function 


Je‏ المندسى لنقطة تتحرك بحيث يظل البعد 
"T‏ وین نقطة ثابتة أخرى UU‏ . والنقطة à l‏ 


à »‏ 5 الدا » e‏ «. وای مستقم 


هذا A‏ 5 وأية ikä‏ على محيط الدائرة يسمى « — 


یصل ou‏ آی 


e. 
.. 
` 


قطر الداثرة <¿ laxo‏ يسمى أى مستقم 


نقطتين على Le‏ الدائرة ولاعر بم ركز الدائرة باسم 
» الور « 6 uf‏ اذا مر مر كزها فيسمى » القطر » ۰ 


4) 


و الشکل (av‏ 


Z 


الشكل ۰۷+ — الدارة 


1068 
fonction f de courant 
Strómungsfunktion f 
دالة لاجرانج‎ “۴۸ 
Lagrangian function 638 
fonction f de Lagrange 
Lagrange-Funktion f 
الدائرة‎ ۱۸۱ 
circle 181 
cercle m 
Kreis m 


0008 0 بینسا-ت--ت-ت--- ۹ آآآ آآ 


1 التروس » امحل المهندسی TT mS "s‏ 
لاسنان الترسين النزاوجين ( العشتین_) pun d‏ 
دورانهما . وتساوى دائرة الخطوة اذا كانت المسافة 
ين عوری الترسين تساوى pe‏ نصلی قطرى دائرق 
خطوذيعهما : 
سے 


الدائرة الحذرية فى التروس » الدالرة التى تحد جدور ( قيعسان ( 


, استان‎ à 
nd ) دائرة القاع‎ ( 
dedendum circle 


cercle m d'évidement 
Fußkreis m 


dal دائرة التدحر‎ 
rolling circle 
Cie m de contact 


1 8m; 
Wälzkreis m (Zahnrad) 


۹۳۹ 


۳۹۷ 


m سس‎ 


ى التروس » داثرة تخيلية مميطها يمر متتصفسات 
الأعماق الفعلية للاسنان ( تقریبا ) . تتخذ — 


دائرة الحطوة 


4 pitch circle 
(قياس أبعاد التروس » فقطر هذه الدائرة يعبر عن‎ Iele m primitif 
متاس الترس . وکل ترسين متععاشقين تتماس‎ 
عدا التروس‎ TIEN کل أنواع‎ d خطوتيهما‎ Gyl 

الانقليوتية . 
cos ee‏ الدائرة التى تحد النهايات الخارجية 


( دائرة القمة ( وس 
addendum circle‏ 


cercle m extérieur 
Kopfkreis m 


دائرة عظمى 
great circle‏ 


grand circle m 
GroBkreis m 


أى مقطع للكرة يمستوى يقطع سطحها وير مركزها. 
( الشکل ٨۸‏ ) . 5 


الشکل da rm JA‏ عظمی 


فى التروس» الدائرة التی تحد أقصى عمق ( ارتفاع ) - 
فى اتجاه نصف القطر ‏ تبرز به السن العشقة فى حير 
السن القابلة العشقة معها . 


دائرة العمق الفعال 
working depth circle‏ 


cercle m de hauteur effective 
Wülzkreis m 


دائرة القاعدة فى التروس » الدائرة التى Lia‏ من عندها تولد 


DA | o base circle‏ ) الانقوليوتى لل 
diss» 4 cercle m de base‏ دا ۰ 
Fußkreis m‏ 


۷۹۹ 


796 


YY 


12 


CAR 


516 


Tr 


السار التام لتیار كهربائى رج من أحد طرق مصدر 
aloe.‏ » مولد مشلا » خلال مقاومة pal‏ 5 كبربائية» 


وحدة opal Aja,‏ فى النظام AI‏ 6(« وتساوى 


IA» 


۳۷۹ دائرة کمپر بائية 
ep eo m‏ 
Biromkrele m I‏ 3 رند ثانية الى الطرف الآخر من الصدر . 
۳۹۵ داين 
dd 365‏ 
Dyn n‏ من تقل الجرام e‏ 
Yay‏ درجة الحرية 


درجات الحرية هی أقل عدد من إحداثيات الوضع 
یکنی لتعيين وضع جسم با أو مجموعة أجسام . 


degree of freedom 302 
degré m de liberté 
Freiheitsgrad m 


مصطلح عام لأساليب تشكيل العادن وهى فى 
حالة لدنة ( عجينية ) بين درافيل دوارة تعصرها 
الى الشكل المطلوب . وتستخدم درافيل أسطوانية 
مستقيمة لتشكيل الكتل والالواح والشرائط » فى 
حين تستخدم درافيل بها رات لا نتاج القطاعات 
درجة حرارة العدن الجارى درفلته الى نوعين رئيسيين : 


تشكيل المعدن بدرفلته عند درجة حرارة PÍ‏ سن 
درجة الحرارة التى يستعيد فيها تبلوره . 


تشكيل المعدن بدرفلته عند درجة حرارة أعلى سن 
درجة الحرارة التى يستعيد فيها تبلوره . 


أجزائها . ويتكون الدرفيل من ثلاثة أجزاء ` الجسم 
أو الجزء الذى تجری عليه الدرفلة » والرقبتين اللتين 
تسندان جسم الدرفيل وتتلقيان ضغط الدرفلة € م 
الوصلة التى تنقل خلالها قوة الدوارة عن طاريق 
اتصالها بأعمدة تنقل الحركة الدورانية حرلك كبربانى . 


4f.‏ درفلة المعادن 


rolling of metals 940 
laminage m des métaux 
Walzen n von Metallen np] 


!( درفلة على البارد 
a)‏ 


cold rolling 
laminage m à froid 
Kaltwalzen n 


ب ) درفلة على الساخن 


hot rolling b) 
laminage m à chaud 
Warmwalzen n 


حاصل ضرب القوة فى زمن تأثيرها . وهو كمية 
Aen‏ مظايقة Set‏ ذاتبا . 


Ir 


Ji» ۹۳۹ 
roll 939 
cylindre m 

Rolle f; Walze f 

۵۹۱ دفع القوة 
impulse 591‏ 
impulsion f‏ 


Stoß m; Impuls m 


BT 


الکنات al‏ روليكية » فرق الضغط الء 
ví‏ دفم محورى ‏ ف : y‏ 
 axlal thrust 74‏ )> العضو الدوار dä T‏ الص . 


poussée f 0 
Axlalschub m; Axlaldruck m 


pe کس‎ CMM nenne 
دفع زل القوة التى تؤثر على جدار ثابت أو متحرك نتيبج:‎ eM 
. اصطدام نفث بالجدار‎ impact of a Jot 586 


pression f d'un Jet 
Druck m eines Btrahles m 


٥‏ دفم نوعی الدفع النوعى لشحنة من الفرقعات » مثلا» هم 
secte eer 1025‏ مقدار الدفع الذى As‏ له حرق وحده آوزان من T"‏ 
77 النوع من الفرقعات» ویشاف باختلاف AN‏ 


Me 16:‏ ف اللوالب » السافة القيسة موازيا حور اللولب بين 
650 ۵ نقطتين متناظرتين على محيطين متتاليين لنفس حلزون 


ao‏ ر پل و السن d‏ المستوى | حتوی على ۱ حور و على هس 
حانب الحلزون . 

والدلیل هو السافة التی تتقدمسها السن فى دورة واحدة 

للولب . وبالنسبة للولب ذی الباب الواحد يكون 

الدلیل مساويا للخطوة ¿ لدلك يقصر استعمال الصطلح 

على اللوالب التی لها AS Í‏ من باب واحد Hi).‏ 
اللوحة الثالثة ) . 

والدلیل Loss‏ عنه بأية وحدات طول معينة یساوی 

بقلوب عدد دورات احلزون نی وحدة الطول هده . 


ara‏ دليل Jais‏ فى مکنات التشغیل والکنات الانتاحية » قطاعة 
jig 626‏ معدنية دات aan‏ خاص تستخدم ی توحيه العدد 


e 5 montage m d'usinag 
القاطعة‎ Vorrichtung f; Boh sdhablone f 


Y‏ دوامة الطبقة احدارية منطقة دوامية coax‏ خلف الطبقة الجدارية عند 
boundary layer wake 131‏ انفصال هذه الطبقة عن الجدار " 


aillage m de la couche limite 
Grenzachicht-Nachlauf m 


۸۷ دوامة آسطوانية دوامة ستقيمة اهور . 
rectilinear vortex 897‏ 


tourbilon m rectiligne 
geradliniger Strudel m 


dl an عند وجود ثقب باسفل حوض مياه تنصرف‎ Bye دوامة‎ 4V 
Jaca تکون‎ oos المياه‎ iS دوابة حرة ق ح‎ GAS free vortex 477 


vortex m libre 
„Lö Au 5 با حا‎ freier Wirbel m 


LE: 


. دوامة حلزونية دوامة خطوطها الدوامية حلزونية الشكل‎ EET 


spiral vortex 
tourbillon m en spirale 1040 
Spiralwirbel m 


۱۱۹۸ دوامة خلفية ‏ منطفة فى السريان خاف جسم مغمور يتغير Li‏ 


wake 1198‏ الضغط لە مب وحود هدا اسم ۰ 
sillage m‏ 


Klelwaaser n; Sog m 


44 دوامة TI‏ دوامة DAE‏ عند دوران ell‏ به سائل حول SH‏ ‘ 
%+ ريل په . | + ed » . ^ hi ° ° è‏ 
aiu Gén i‏ الط يع نمف القطر شکل da‏ 
verstürkter Wasserwirbel m‏ دور P‏ 8 
514 دوامة معز ولة دوابة تتوسط Lil‏ خلراً من الدوران . 
isolated vortex 619‏ 


tourbillon m isolé 
vereinzelter Wirbel m 


٤٩‏ دوران حرکة مستمرة أو لحظية حول غور ثابت » وتتميز 
بتغيير زاوية وضع الجسم الدائر بتغير الزمن . 
ah sn se, "‏ وفع الجسم الداثر sa‏ الزمن 
Rotation f; Drehung f‏ 
yyy‏ دوران التجه التكامل احیطی ¿LS‏ المتجه R‏ ق اتصاه الماس 
Pun (rotation of vector) 273‏ لمنحنى مغلق ٠‏ )653 © وتعطيه المعادلة : 
curl À = rot B = V .R Sue (eines Vektorfeldes)‏ = @ 
n.‏ دوران ساپق ف المضخات الديناميكية الدوارة » عند اقتراب الا؛ 
prerotation 833‏ من مدخل العضو الدوار فا نه يميل gl‏ الدوران فى 
Vordrehung /‏ نفس الاتجاه الذى يدور فيه العضو . 
۳٣‏ ۹ دوران حر وطی منتظم الجيروسكوب JAH‏ عليه بعزم خارجى يدور حسوره 
P | regular precession ` 903‏ دورانا مخروطيا منتظما بشروط خاصة ۹ 
précession f régulière‏ 


regelmäßige Präzession f 


٩‏ دورة FA‏ دورة التشغيل الرباعية الاشواط التى تسلكبا 


Otto oyole 759‏ أسطوانات محر کات الاحتراق الداخلى لاعطاء القدرة 
Qito-Vertahren n‏ اليكانيكية , 
(Verbrennungsmotor)‏ 
اه چ ني چ a a‏ 
٥٤‏ دورة كارنو دورة التشغيل الثالية التى قد تحدث فى الحرکات 
Carnot cycle 158‏ ^ النمودحية » أى التى يفترض فيها عدم وجود احتكاك 


; 2 e wn B xdi 1 de C t 
ol us > حر | رى على الاطلاق » كما‎ M أو‎ ٢ ها ب کسه‎ Kreisprozeß m 
ol غازات التشغیل لہا خواص مثالية . والدورة‎ 

الافتراضات تعتبر نظرية ولابمكن حدوثها واقعيا . 


qo 


حا ز لقفياس القدرة اليكانيكية التولدة أو ell‏ 


P لطا‎ y P. ۰ 4 " 0 1 دينا مر‎ 
J^ عن طريق ^ حمل‎ ijs سي لاس أو المنقولة بوساطة‎ 
. أو امتصاصى عليه‎ dnamombtre m 
سے‎ — 
. kal hell تې که‎ 
ديناميكا البلازسا علم دراسة حر ابر‎ DI 
plasma dynamics 810 
لي‎ See 
۷ الدی يتنا‎ Scl ميكاتيكا‎ ۱ e di 
” الغازات‎ ol سر‎ gas dynamics 493 
der pt co Een 
JA SA... Ll TS V Ab Ul ها ات‎ : e da e 
ی‎ a E (b ۳۳ ۱ دینامیکا الغازات  دینامیک یو‎ ur 
مغنطيسى‎ m المغنطسة للکپرباء » عند سر يانم وهی پر‎ 
1 Lë e e 
ری‎ magnetogasdynamics 683 
magnétodynamique f de gaz 
Magnetogasdynamik f 
الدی يتناول دراسة‎ da ديناميكا الموائع الفرع من علم ميكانيكا‎ daer 
. le والقوى المؤترة‎ » US الوانع » وح‎ Olai  muíd dynamics 452 
dynamique f des fluides 
Dynamik f flieBender Medien npl; 
Flüssigkeitsdynamik f 
. دورة واحدة من حركة ترددية منتظمة‎ Abd ٧ 
| oscillation 751 
oscillation f 
Schwingung f 
سس‎ 
ذبذبة تحدث بتأثير الباذيية فقط وبدون قوی اجبار‎ . be ذبذبة‎ ٥ 
„Auf أو قوی‎ free oscillation 475 
: oscillation f libre 


إهتزاز متأثر بقوة قسرية أو قوة إجبار. — 
تكون قوة الإجبار دورية وتتفق فى زمنها الدورى مع 
رمن الدبذبة الحرة للجسم تحدث حالة « الرئين » التى 
لها أثر سيىء على سلامة المنشآت المندسية . 


freie Schwingung f 


MEME ج‎ 


٣‏ ذيذبة رة 
forced oscillation 463‏ 


oscillation f forcée 
erzwungene Schwingung f 


41 


mater 


ذراع فى الالة الترددية تصل بين الکباس وذ راع 


ذ بد به تضعفېا ML‏ 


eg 


التوصيل . 


ذراع فى الالة الترددية تصل بين الكباس وبين 


العمود المرفقى للمحرك . 


درا 1 AN‏ ال ردد à)‏ تصل ON‏ نمها يتى مرفقين 


التوصيل لا كثر 


5 من ذراع 


فيها » وظيفتها نقل الحركة 
من مرفق » وحركتها حركة Jesi‏ متواز . 


أداة Läb‏ مستد بر نستحدم 1 لقب الالواح 


es "NATI‏ أو الطرق . واذا كان ؛ طرفها بدبا 


M LI 


وتستخدم. d‏ وضع علابات ثابتة فى المعادن الراد 


cbla d‏ الأداة التی تستخد م کیت عور معن 


مسي 


UNI المثلث‎ 


للمشغولات «uil‏ خرطمبا . 


فى اللوالب » نقطة تلاق ضلعی 


القابلة لقاعدته , ( انظر اللوحة الثالثة » Cav‏ 


فى مکنات التشغیل » جهاز یستخدم لتقسم حیسط 


qv 


ااشغولات الى أقسام متساوية . 


مقاوسة الوسط Wr‏ دم 


ذبدبة #مدة 
damped oscillation 290‏ 


oscillation f amortie 
godämpfte Schwingung f 


ذراع الکباس 
platon rod 794‏ 
tige f de piston‏ 
Kolbenstange f‏ 


ذراع توصيل 
connecting rod 229‏ 


bielle f 
Pleuel m 


ذرا اع جانبية 
side r 981‏ 


bielle f o Xw—À 
Kuppelstange f 


` ` ذنابة ( سنبك ) 
punch 865‏ 


poinçon m 
Stempel m 


ذنابة مرا كز 
centre punch‏ 


pointeau m 
Bohrkórner m 


۱۹۹ ذنية 
centre 166‏ 


pointe f 
Mitte f; Mittelpunkt m 


2 


£ 
راس‎ £^ 
apex 48 
sommet m 
Scheitel m 


E | 
dividing head 336 
appareil m diviseur 

Teilkopf m 


i 


TN‏ رباطة فى مكنات التشغيل والکنات الانتاجية » أداة قر 
= ۰ تكون ذات تصمم Laf‏ أو تصمم تصميما خاصا لربط 
ee fixation‏ الشغلات على الکنة عا يضمن دقه Les‏ ونسفغیلما , 


x متعامد یسن‎ uns حدود بنصعی قطرین‎ e plo y بعية‎ JI AA 
الشکل‎ ) e s y الدا‎ he ir وبالېزه ) الربع ( الناظر‎ quadrant 869 


quadrant m 
^ ( 19 Viertelkreis m 


الشکل 44 — الر بعية 


YT‏ رحو بة ( کابستان ( AL,‏ هيدروليكية دوارة تستخدم عادة لربط السفن 
Tu d capstan 150‏ ° 


cabestan m 
Haspel f 


Al فى المضخات » صمام ذو اتجاه واحد بر کب فى‎ iE AN 
e Sei عند‎ Ekel [59 انبوبة السحب ليمنع‎ foot valve 461 


- "TM soupape f de pied 
. ô ااضخه » 29239 عاده عصفا‎ ^ Bodenventil n 


iss | للاحزاء والکونات‎ PEU رسم مجمیعی رسم يوضح الوضع‎ ٤٩ 
— تكون مجمعة 1 تظېر‎ Lie تكون وحدة ما‎ A Seen aing. 64 
مع بعضها البعض ومبينا عليها غالبا‎ dans الأجزاء‎ N 7” 

e Lg, الضرورية . ) الشكل‎ cU dl جمیع‎ 


١١ 


۱ ۱ | 
J 9 5 2 7 


Ë ` ences نت نن‎ ١ 
-— cura evo |, 
سلا‎ OAI, 


———————9——— 


۹۸ 


` رسم یدوی حر يعتمد على تقدبرات العين ولاتستخدم 
فيه أدوات هندسية ولا يتقيد فيه الى حد سما أ 
ووو للجسم الرسوم ( (v. ail y!‏ عقاسات 
وابعاد تقريبية متناسبة مع بعضها البعض . 


۹۹۳ رسم مخطيطى 


sketch 
esquisse f, croquis m 993 


Skizze f 


رسم لجزء أو عنصر واحد من الكنة أو النتج بالتفصيل 
مبینا عليه كافة العلوسات الضرورية من أبعادء, 
ep D AU ,, 7 Ú la?‏ 
33 ت » وعلامات تشغيل » وتجميع » ومادة | = 
وما إلى ذلك . (الشكل رب ). ct‏ 


Dritted when assembled 
MIT import 1226 5:43 د‎ 


داد 
N‏ 


curvature not specified, 23mm 


5 
: 


d 


رم ينغد على e ell Aulul‏ الرسوم e T‏ الانتاجی 
أو فى ورشة التشغيل . ويحتوى على جميع الابعاد 
اللازمة لانتاج الحزء واختباره والبيانات المتعلقة بالمادة 
الصنوع منېا 6 "WARE‏ انخاز ( تشطيب ) carbu‏ 
وكافة الواصفات المندسية الخاصة به . 
الرسم الفنې Ja‏ العلومات من مکتب التصميسم 
إلى ورش الا نتاج عن طريق بیان شكل وأبعاد ومواصفات 
اطزء المراد انتاحه , له قواعد واسالیب متفق Le‏ 
وطنيا ودوليا لتمثيل الجزء الرسوم NEE‏ کاس 
ودقيقا eU UI e F‏ الضر 9 ds‏ لا تتاحه واختباره 1 


۳۸ رسم تفصيل 


detail drawing 308 
dessin m en detail 
Detailzeichnung / 


۱۳۳۱ رسم 


1221 


تنفيدى 
working drawing‏ 
dessin m d'atelier‏ 


dessin m d'exécution 
Werkstattzeichnung f 


الرسم المبندسى 


engineering drawing 
dessin m industriel 
technisches Zeichnen n; 
technische Zeichnung f 


۳۹۱ 


391 


` عنصر فلزی رخو CASS‏ نقطة انصپاره هرب مم "م » 
يقاوم RM all‏ . يستعمل على نطاق واسع T‏ الصانم 
الكيميائية » كما يستخدم فى الوقاية من الاشعساع 
حول اافاعلات النووية . تضاف منه نسب صغيرة الى 
بعض الفلزات لزيادة مقاومتها لاشد وللزحف . 


49 


lead 649 
plomb m 
Blei n 


"P 


j 


. + A تسیر ال‎ T o يسم حدم ظاهرة‎ ne 


— r 
توزيم الم لضغط حول القطع الیناحی فى‎ ilat مركبة‎ 
۰ السرعة‎ ol | ei اتحاه متعايد‎ 


عدد لابعدى يعطى النسبة بين قوى القصور الذاق 


عدد Y‏ بعدى >مكن عن 4b b‏ تحديد المنطقة mem‏ 
یتغیر فيا السريان من Ja‏ مضطرب . 


عدد لا بعدى للدلالة على مدى خشونة —= 


. فان كان آقل من ٤‏ فا — 
.4 فالسطح خسن C‏ 


عدد لا بعدی aJ! MC‏ بين فوى القصور الذاتی 
والجاذبية الارضية  A8‏ سائل ما. say,‏ اليه بالحرف ۴ 


Voc‏ سرعة السائل  »‏ طول متعلق بأبعاد 
الج ركة » g‏ عجلة الجاذبية . ويفيد رقم فرود فى انشاء 


عدد لا بعدی بمثل النسبة بين قوی القصور الذاتى 


قوى القصور الذاتى 


ach رفاص‎ T1. 


Flettner rotor 


444 
rotor m de Flettner 
Flettner-Rotor m 
رفع جناحی‎ 1o 


aerodynamio lift 15 
portance کار‎ ۵ 
Auftrieb n 


۹۲۰ رقم رينولدز 
Reynolds number 920‏ 
nombre m de Reynolds‏ * 18 
Reynoldssche Zahl f‏ ونيمته . 
٥‏ رقم رينولدز اس حر c‏ 
critical Reynolds number 265‏ 
nombre m critique de Reynolds‏ 
kritische Reynoldssche Zahl f‏ 
AY\‏ رقمر ينولدز الخشونة 
Reynolds roughness number 921‏ الجدارى VON‏ — 
nombre m de rugos‏ . ۰ 
ol» « salad da ae Ce nm‏ كان أكبر Ka‏ 
š we 0 d uheitsza‏ 
OÙ all Ji eynoldssche Rauhe 1‏ . 
EH pumas À 482‏ 
as 5 nombre m de Froude‏ 
 Froudesche Zahl f‏ وتعطيه المعادلة + 
I es V*lgL‏ 
rl‏ تجريبية لدراسة حركة سائل ما . 
M"‏ رقم كنودسن 
d à 636‏ پچ نپ Knudsen‏ 
I nombre m do Knudaen‏ . 
al! Knudsensche Zahl f‏ ۰ 
> 
)دا ر شم کوشی 9 
e à » ls Cauchy number 161‏ 
nombre m de Cauchy‏ 
Zuhl f von Cauchy‏ 
۸ رقم وبر عدد لا بعدى يعطى النسبة بين 
Weber number 1208‏ والشد السطحی e‏ 


nombre m de Weber 
Webersche Zahl f 


٢٥‏ رمل أخضر فى السبا 25 الرملية » خليط من رمال ختلفة » به 
517 ماو اهم تع imi‏ رطوبة عالية نوعا لتساعد على — 
gue Grüngußsand m‏ القالب Ain‏ . 


۹16۵ رذن اذا تساوى الزمن الدورى للدبدبة الحرة m‏ اسا 
onam, d‏ مع الزمن الدورى لقوة إجبار PES‏ عليه فان ذلك يؤدى 


Resonanz f‏ إلى iaw odl)‏ اهتزاز الجسم ELT‏ كبيرة ت دف 
بحالة الرنین » وهی خطرة على النشات البندسية 
كالكبارى وأساسات الکنات . 


۰ رياش الدليل (بوابات) ف توربين رد الفعل » مجموعة من رياش ثابتة لېا 


مه لطي .3-1 غور بوازی غور التوربين ليمكن el‏ وغلقېا. 
Leitschaufeln fpl‏ — ولا وظيفتان ٠‏ 
(Í‏ تحويل بعض من طاقة الضغط عند بدخلها الى 
طاقة حركة . 
AA‏ رياش جارفة مجموعة من DU‏ الجناحية التشابهة مرصوصة 
Aal š ax blade oascado ۱ 111‏ وزاوية خلف واحده . ( الشکل (vr‏ 
Schaufelgitter 2‏ . 
سس 
چ ڪڪ 
— — 
الشكل ۷۲ - تعاقب الرياش al‏ 
NY‏ رياش قطرية رياش مثبتة فى الإتجاه القطرى . 
radial blades 873‏ 
pales fpl radiales (‏ 
Radialblätter npl‏ 
AY‏ رياش منحنية الخلف فى العضو الدوار» رهاش منحنية ليكون sb‏ 


" ol العدب ف احاه الدور‎ backward curved blades 5 
palea fpl courbées en arrière 
rückwürts gekrümmte 


Schaufeln fpl (Turbine) 


H D 


زق (اطار ساند ی السباكة الرملية » صندوق يصنع من العدن أو 
Y‏ 022 ) : 2 اخشب » í‏ ويوصع داخله مودج القطعة المراد ‚Leer‏ 
Enc DL NER‏ , م بل الریزق بالرسل ویکسس . وبعد ذلك پستخر 
اللموذج تار کا كا AR,‏ فجوة القالب . وقد ee‏ 
pn‏ سن iala‏ واحده in‏ کس . 


€—————————— MÁS 
— —  . . . سس‎ 


— ف الېندسة الكبربائية » مقاومة متغيرة توضم‎  تاتسویر‎ di 
e ep 
الدائرة الکپربائية لتمكن من تغییر شدة التیسسار‎ HS, - 
l بای الا ری 1 الدائرة‎ CH Regelwiderstand m 


2 


Sieg é Zu, T. dE و"‎ ke الزاوية حاده‎ angle 32 
أو منعكسة (أكبر من .ره واتل‎ 2) ia.) Winkelm 
.) ۲۳٩۰ من‎ 


۳۹ زاوية IKNI‏ الزاوية بين رد الفعل احصل ورد الفعل العمودی 


e بسن سطحین خشنین متماسين‎ angle of friction 36 
angle m de frottement 
Reibungswinkel m 


زاوية الاقتراب ف التروس» الزاوية التى يدورها الترس منذ أن تبدا 
angle of approach 34‏ احدى أسنا نه T‏ التلاسس e‏ السن المقابلة Ka‏ الرس 
angle m d'accés‏ 


— التلاسس‎ We سعه حتی سي‎ ( (i المعشة‎ ) Sall ingriffswinkel m; vorderer 


, دائرة الخطوة‎ ve A 
! ۷ قيمة‎ ech قوی " الى‎ Jal وعند ها‎ ` angle of stall 39 
angle m de décrochage 
Kippwinkel m 
الس‎ un) احدی آسنانه‎ UN 6 التلاسس‎ pest angle of recess 38 


angle 7۶ 9456 


ms » العشق ( معه‎ ) a الرس‎ Ka Alz Ul — Auslaufwülzwinkel m 
ینتہی هد | التلاسس وتتاعد‎ Tun 94a. | š yl» 


w 


الستال 


٥١‏ زاوية HA‏ فى اللوالب الاسطوانية الشكل » الزاوية التى يصنعها 


0 55 0 له‎ DI 7 1 ۰ ] d 1 
d* حلزون | للولب عند ا خطوة مع سوق ودی‎ ect de hauteur 651 
e J الحو‎ Anschnittwinkel m (Gewinde) 
Schrägungswinkel m (Zahnrad) 
الريشة ف الکنات الهيدروليكية » الزاوية احصورة بين‎ Ad m 
e säit kat Zell لوغ‎ i^ الما‎ 1 
والماس للدا برة المي الدی تقاس‎ e di RS m de la pale 110 


, عنده الزاوية‎  Schaufelwinkel m (Turbine) 
سي‎ 


۸۳٩‏ زاوية الضغط ف التروس » الزاوية احصورة بين خط الفصل 
pressure angle 836‏ لسن سنراوحتن وبين الماس المشترك لدالرتی 


angle m de pression 


. خطونی هاتين السين‎ Eingriffswinkel m 


IL‏ زاوية الضفة نف أسنان اللوالب » الزاوية الواقعة بين Gel‏ ضفت 
السن وبين الط العمو هذه السن مقيسة 7 
E qM 440‏ لسن وبی لعمو دی على ۵ لسن < I‏ 


Flankenwinkel m‏ الستوی اعتوی على عور اللولب ) انظر اللوحة 
àx)UJl‏ 6 ۱۹ ( 1 


. ال ر 35 التوافقية البسيطة» هى زاوية الابتداء‎ d زاوية الطور‎ VAN 
phase angle 787 


angle m de phase 
Phasenwinkel m 


۳۳ زاو à‏ الفعل | T‏ التروس » الزاوية التى يدورها ااترس منذ 
angle m d'action‏ 


O°  Eingriffswinkel m‏ الرس المنزاوج ( العشق ( معه حتى يتېيى 
هذا التلاسس وتتبساعد السنأن . 


e 


NENNEN LLL 


"v‏ زاوية القذف ‏ ف الیکانیکا » الزاوية التى يصنعها متجه سرعة 
angle of projection 3‏ قدف مقدوف š "S T "id‏ 


angle m de projection 
Projektionswinkel m 


(um o D Lol: E HT 4 . ۳‏ الود 
۱۳۳۸ زاو à‏ اللارفع ۳ cl‏ اجناحی » الزاوية حصوره QM‏ الوتر 
zero-lift angle 1228‏ وحور e»‏ ° 


angle m de portance nulle 
Nullaufstiegswinkel m 


۲ MN 
:أن ¿ | فى الابروديناميكا» الزاوية احصورة بين الوتسر‎ ۵٥ 
الم جوم‎ à db 9 


8 واتحاه السرعة‎ angle of attack 
angle m d'attaque 
Anstellwinkel m 


أداة من الفولاذ على ite‏ زاوية AR‏ تست 
ty‏ کد من تعامد أسطح قطعة التشغيل . "mU rex)‏ 
ANM‏ 


الشكل ۷۳ - الزاوية الحلفية 


GN ۳ .. £‏ سسا 
ای انفراج بين مستويين ‏ متقاطعين » أى بين A‏ 


AN‏ الزاوية الحلفية 
back-square 81‏ 
équerre f‏ 

Anschlagwinkel m 


AA‏ زاوية زوجية 
angie ۳‏ اسفن مستقيمين متعامدين على خط تقاطعهما ومتلاتین j‏ 
Flüchenwinkel m‏ نقطة واحدة عليه . ) الشكل v£‏ ( ۰ 
۵ 
C “al‏ 
2 
B‏ 
الشکل ۷٤‏ — 
0 الزاوية RST‏ زاوية زوجيه 
š 5 - ۰ ۳٨‏ چئ ض do uA‏ 
Mb ©‏ فراغیة aat‏ عدد ( JAY‏ عن ثلاثة ) مسن 
ws Ej‏ پم لستویات المتقاطعة فى نقطة واحدة بحيث لامر أى EN‏ 
 Raumwinkel m‏ مستویات متما کستقم واحد 
o4o‏ :او دة $ فا 
k‏ الزاوية Greg)‏ ` ف أسنان اللوالب » الزاوية الواقغة بين ضفتى 


السن مقيسة على المستوى b‏ لب . 
ir bd. Due FT‏ على غور 3— 


| اية d‏ ی دائرة Lait ds ul; ee‏ ویک سول 
ضلعاها ونرين d‏ هذه الدائرة . ( الشكل (vo‏ 


: 
+ 


NA 


الشکل ve‏ — 
الزاو > CFD‏ زاو ية حيطيه 


included angle i 595 
angle m compris 
مر ی ا با‎ Winkel m 


ibs Ad ۱۸۹ 


circumferential angle 186 
angle m circonférentiel 
Polygonwinkel m 


YYA‏ الزاوية احر ib,‏ | 5 آلهیدرولیکا > الزاوية بين احور الطولى لرياش 
tege 228‏ لروحة وسستوی الدوران . 
Konizitätswinkel m‏ 


٣‏ زاوية مرکز ¿ di‏ زاوية فى دائرة يكون راسیا هو م رکز الدائرة 
contral anglo 163‏ وضلعاها نصفى قطرين فى هذه الدائرة . (االشکل ون ). 
t ' Zentrumswinkel m‏ 
: الب 
À‏ الشكل ١-۷٧٧‏ 
AGB x Ul‏ زاوية مرکز « 
ANS‏ زاوية نصف قطرية أية زاوية مركدية فى دائرة ( آی يكون رأسها م ركز 


( زاوية Ci‏ الدائرة ) ويقابلها من احيط قوس طولها يساوى نصف 
radian 876‏ قطر JAUS . sp AI‏ هده Sev iv ٤ "ir. à, 91 Jl‏ 
radian m‏ (الشكل (vv‏ 


B 
7 
A 
— ۷۷ الشكل‎ 
نصف قطرية‎ ACB الزاوية‎ 
fluage m 
| Kriechen n 
. اطلاقه حتى لحظة اصابته الهدف‎ ibl المقذوف من‎ time of fight 1118 
temps m de vol 
Flugzeit f 
زمن دورى الزن الذی تستغرقه ذبذبة كاملة ق حالة الحركة‎ VAY 
ef الدورية المتكررة بانتظا‎ — periodic time m 
temps périodique 
Periodendauer f; 
Schwingdauer f 
مکنات التشغيل » سسندق عبوف يستخدم فى عمود‎ j au ۳۷ 
عند اختلاف درحات الاستدقاق بين‎ ZE دوران‎ colet 207 


o e collet x 
° المكنة والعمود‎ Spannzange f 


1 | : نشوبه زرقة € là‏ ۵ | 
زنك ( خارصن عنصر فلزی vil‏ 27 اس oem‏ 
۱۳۳۷ زنك ( خارصين ) ç‏ ۾ م . ولانه مقاوم للتاکل المبوى فانه يستى 
i . s. zino‏ ` 
السبانك . 


in a. 


;واا أو L‏ ثلاث زوايا تعين وضع جسم متماسك يدور حول 
٤‏ مكحم نقطة ijU‏ بالنسية لجموعة محاور كرتيزية LU‏ وملتقية 
405 


al e, . ۰ angles mpl d'Euler 
. ف هذه النقطة‎  Eulersche Winkel mpl 


سام 


gt) +‏ مادة صلبة تستخدم فى سحج المواد الاخرى أو صقلما . 
! لکا Kan‏ والاس أصلد الواد الساحجة الطبيعية » ويستخدم ار 
š abrasif m‏ 


5 % 
Schleifmittel n‏ الصناعى ى LS‏ الاحجار» كما یضمن نى الفلرات 
لعمل العدد الاسية . و کربید السیلیکون هو اهم 
المواد الساحجة الاصطناعية » ويعرف باسم » الكورندم K‏ 


‚Ws قوة ضغط ی اتجاهه‎ An اند قضيب فى منشأ ما‎ ^ef 
prop 854 
support 
Stütze f; Strebe f 


44 السائل مائع غير قابل للانضغاط » اذا وضع فى اناء أكير 
liquid 666‏ منه حجما فانه يأخذ شكل الاناء مكونا سطحا أفقيا Le‏ 
liquide m‏ 
Flüssigkeit f‏ 
B‏ سم راا فى القالب فانه يدور بسرعة الى الخارج بتأثیر ال 


e ( VA كزية ° ) الشكل‎ Jl a الطا رد‎ SchleuderguB m 


EE 


الشكل ۷۸ - السباكة بالطرد المركزى 


انتاج المسبوكات فى قوالب معدنية » حيث — 
العدن النصېر نى فجوة القالب ( الاسطمبة ) تحت Lis‏ 
Jle‏ يسلطه هواء مضغوط أو كباس . ( الشکل (vg‏ 


انتاج المسبؤكات d‏ قوالب من الرمل . وفیپا 

sez‏ قالب رد لی بمثل تجويفه شكل المسبوكة الراد 
انتاحېا » 3 يصب فيه المعدن Al Lo‏ ليتجمد معطيا 
السبوکة الطلوبة . ويستخدم القالب eJ!‏ لمرة 
واحدة فقط , ( الشکل TET‏ 


a LU که‎ LUE الشکل ماس‎ 


۳ 


“is‏ السباكة نحت ضغط 
( السباكة ى اسطمبات ) 
die casting‏ 


coulée f sous pression 315 
Spritzguß m 


d,‏ السبا كة الرملية 


sand casting 953 
coulée f en sable 
Kastenguß m 


انتاج السبو کات فى قوالب معدنية يمكن استعمالېا 
مرات عديدة . ويكون صب العدن النصېر فى القالب 
Ail‏ الجاذبية وحدها . 


VA‏ لباکة فى قوالب داعة 


permanent-mould casting 784 
coulée f en coquille 
Kokillenguß m 


au O تتكول من عتصر ین أو أكثر‎ sab 
على الاقل فلزا . وعکن تقوية معظم الفلزات النقية‎ 
Nm veel باضافة نسب صغرة من فلزات أو لافلزات‎ 

والسبائك الثنائية هی التى تتكوت من عنصري: 
رئيسيين > مثل النحاس الاصفر ( نحاس ‏ زنك ( 
وسبيكة لحام السمكرة ( رصاص - قصدير ) . وتتكون 
السبائك الثلاثية من SW‏ عناصر رئيسية » والسبائك 
الرباعية من أربعة عناصر رئيسية . 


وحدة اللزوجة الكيناتيكية المستخدسة فى نظام 
الوحدات المطلقة وتساوى سم" / ثانية . 


ví‏ سسكة 


as 


24 
alloy 2 
alliage m 
Legierung f 
سس‎ E: 
هك‎ 1 E «f 
1064 
stoke 
stoke m 


Stokes n (Einheit der kinemati- 
schem Viskositàt) 


| 


بناء متشأعبر جری GU‏ لتخزين المياه واستفاول 
«Ul‏ ىق توليد الکېرباء » ومن انواعه : 


وفيه يعتمد على وزن جسم السد ق مقاومة ضغط الاء , 
ويتكون سن الحجارة والصخور وتليس بالرمال . 


ويكون على هيئة قوس مبنية بالخرسانة السلحة, 
ويسد واد صخری صيق 8 Jay miel‏ رد فعل Jul‏ 
من الجوانب الصخرية لقاومة ضغط الماء. ( الشكل ١م‏ ) , 


الشكل ۸۱ — 
لسد $446( 


Ado‏ يعتمد على وزن جسم السد فى مقاومة ضغفط 
الاء e‏ ويمكن زيادة مقاومة السد للانزلاق بتعريج 
الاساس وتحريرشه واضافة ستارة e i ul,‏ ) الشکل ^Y‏ ( : 


الشکل ۸۲ - Jun‏ 
۲ - آبار الرشح 
eL — ۳‏ 


Lej 


' مکنات التشغيل » جزء العربة الملاصق للفرش‎ d 
٠ ونوجه العربة بوساطته للتحرك فى خط مواز حور الفرش‎ 


رر 


و 
وفيه يعتمد على وزن جم السد فى مقاومة ضغط eUl‏ 
ويتكون من النراب والرمال وله قلب من مادة صماء . 


سك 


dam 
barrage m 
Staudamm m; Staumauer f 


rock-fill dam 


barrage m en enroch 
Steinfülldamm m mente 


A‏ سد ركامى 
a)‏ 


ب ( سد عقدى 
arch dam b)‏ 


barrage m à voûte 
Bogenstaumauer f 


£ 
QU سد‎ (> 
gravity dam c) 
barrage-poida m 
Gewichtsmauer f; 
Schwergewichtsmauer f 


T سك‎ ( = 
earth dam d) 


barrage m en terre 
Erddamm m 


saddle 
cuirasse f 
Werkzeugschlitten m 


YAA 


, eia .لا س د‎ e EES ¿j dë 
ثمية متجېة عبارة عن معدل تغير‎ db . سر‎ ۱۱۷, 
۰ all Ars velocity 
۰ ۳ 0 vitesso f 11 
dr Geschwindigkeit f 17 
` dt 
. الوضع ۰ الزمن‎ does ٣ » de pull حوث 0 هی متجه‎ 
d LL vs "n ( الزسن‎ lie eA) و عند‎ ad سرغۀ ابتدائية‎ Yo 
š الصفر‎ initial velocity 
vitesse f Initiale 07, 
Anfangsgeschwindigkeit f 
سر عة اتزانية السرعة الاتزانية للاحسام الساقطة فى وسط مقاوم‎ ٢ 
Lx di عندعاً وان‎ Ora الم‎ de السر‎ ilibrium velocit 
عندها وزن الجسم مع مقاومة‎ dm هی السرعه التى‎ Vitesse f d'équilibre 42 
5 الوط‎ Glelchgewichtsgeschwindigkeit f 
التدفق — البيد روليكية » مركبة السرعة الظلقسسة‎ de w 11 
۰ "n" | فى الاتحاه‎ flow velocity 
° ° 3 سكب ب‎ f d'ecoulement - 
Strömungsgeschwindigkeit f 
الصوت احلية سرعة الصوت فى الغاز على اساس حالة الغاز الحلية‎ ¿e w AA 
. عند النقطة الموضعية‎  jocal sonic speed 668 
célérité f locale du son 
örtliche Schallgeschwindigkeit f 
. سرعة القذف سرعة خروج القديفة من فوهة مد مثلا‎ AA 
velocity of projection 1172 
vitesse f de projection 
Wurfgeschwindigkeit f 
" eu "um مه على‎ M احېاد القص علد الجدار‎ shear velocity 977 
vitesse f de frottement 
Schubgeschwindigkeit f 
المضخات التشابېة هندسيا سن‎ Sul النوعية عدد لابعدی‎ AM سرعة‎ ۱۸۱ 
` حيث التکېف » ویسا وى‎ suction specific speed -— m 
E " M écifl d jon ` 
d ( التصرف‎ ) X Ac الس‎ Kerger o ml ا جاب‎ 
Ti ) ضاغط الص المانومترى‎ ( 
فق هدا الوسط‎ 4 Jl ات‎ " di. 7 ; 78 
۴ سا »يه ل لو‎ ah مقسوما على مساحه‎ percolation velocity i 
vitesse f de percolation 
Sickergeschwindigkeit f 
بعد‎ LT انتقال حسم با + بالا بغار ق‎ à ۲ AM 
o 2 pw غه‎ ` 2 
۳ خطية یس‎ AP سر‎ 5 


linear velocity 
vitesse f linéare ۱ 
lineare Geschwindigkeit f 


AAL‏ السرعة الدوامية ف المكنات الهید روليكية » مر كبة السرعة الطلقة 


. السرعه الماسه‎ ell 3 whirl velocity 1215 
vitesse f tourbillonnaire 


Wirbelgeschwindigkeit f 


££ سرعة زاویة clas‏ ار 5¿ الزاوية € وهى معدل الج 45 جسم 


. يدور‎ angular velocity 44 
vitesse f angulaire 
Winkelgeschwindigkeit f 
omn هنسب‎ a M ده "۷۷۴آ77۷ 7 199 ا‎ 7 
ف المكنات الېهيدروليکية» سرعة التدفق مأخوذة فى‎ iJ die السر‎ VAM 
° وال‎ NI مسكوى‎ meridional velocity 701 
vitesse f méridienne 


Meridionalgeschwindigkeit f 


سر à‏ قطب الشركة والیسم d‏ وحدة jl‏ 
areal velocity 58‏ الو اصل a | hi ON‏ 3 جسم ی وحده > من . 


vitesse f superficielle 
Fláchengeschwindigkeit f 


absolute velocity 6‏ او دخوله إلى العضو الدوار é‏ 


vitesse f absolue 
Absolutgeschwindigkeit f 


Q.V‏ السرعة Zell‏ ف المكنات المهيدروليكية » السرعة الماسة للريشة 
T relative velocity 907‏ العضو الدوار ۰ 


vitesse f relative 
Relativgeschwindigkeit f 


۱۰۳۸ السر ie‏ النوعية فى المكنات الپيسدروليكية » رقم يستخدم فى سقارنة 
m. .f "^d : specific speed 1028‏ 0 
vicus f spécifique‏ هذه المكنات 6 ویعرف بأنه u‏ عه العضو الدو ار لمكنة 
ÿ % spezifische Geschwindigkeit f‏ اعم مه = 5 i us D‏ 
Anau laI‏ تعمل حت وحده کل دن الضاغط والقدره . 


أ ) السرعة النوعية المضخةه رقم يستخدم فى تصمم الضخات ويحسب من العادلة : 


VY $ عة × النص‎ xa specific speed of a pump a) 
( ké 4 vitesse f spécifique d'une pompe 
Ee 2 x = II REES ET spezifische Geschwindigkeit f 
۳/۹ ( الضاغط المانومترى‎ einer Pumpe f 
نصميم التوربیثات € وخب من‎ d ب ( السرعة النوعية رقم يستحدم‎ 
e العادلة‎ . 5 
TP ov للتور‎ 
VY ( ود ره الخرج‎ ee عر‎ specific speed of a turbine b) 
ستاسر سو پر يی پرخ وی وو‎ vitesse f spécifique d'une turbine 
d ( صاق الضاغط‎ spezifische Geschwindigkeit f 


einer Turbine f 


2 و‎ ep en e E 
M ۳ shape number 974 
uiii السرعة ) التصرف‎ facteur m de forme sans dimension 


Formzahl f‏ سس 
) العجلة الارضية X‏ الضاغط ( ۳/۹ 


۷:۹ سريات أحادى البعد ‏ سریان تتحدد فيه المتغبرات glas‏ واحد للمكان . 


one-dimensional flow 
écoulement m uni-dimensionnel 
eindimensionale Strömung f 


. US الحركة الموجبة‎ gu ob 2 ٣ 
fluid flow 453 


écoulement m d'un fluide 
Strömungslehre f; Strömung f 


AN‏ سريان تام التطور فى مناطق السريان الداخلية (لکل من السريان الرقا ثقى 
fully developed flow 484‏ والس OÙ‏ المضطرب ( DEN í‏ سمك الطبقة الجدارية 
TEM écoulement m complétement‏ . 5 
établi‏ حتی ahis A‏ السبريان . 


voll entwickelte Strómung f 


 subsonic flow 1078‏ من سرعة الصوت المحلية عند النقطة , 
écoulement m subsonique‏ 
Unterschallstrómung f‏ 
Af‏ سريان ثلانى لأبعاد الحالة العامة لسريان الوائم » حيث Sad‏ الكميات 
three-dimensional flow 1114‏ باسناد ها الى ài‏ حاور A‏ ياضية e‏ 


écoulement m à trois dimensions 
dreidimensionale Strómung f 


۰ A ۹ ۰ .. ° £ کچ‎ e 
¿OL SU الابعاد سريان تتحد فيه المتغيرات باحداثيين‎ QU سريان‎ ۱۱5 
Mas رین‎ P بين سسوین‎ OÙ وتكون دراسة السر‎ two-dimensional Eon : 1146 
5 coulement m ux dimensions 
, بينهما وحدة الابعاد‎ vreiatmenstonale Strómung 7 


24 سریان حر سريان يحدث بعيدا عن تأثير البدران . 
free flow 474‏ 


écoulement m libre 
freie Strómung f 


 جازتمالل غير قابلين‎ (AT سريان خليط للموائع سريان مائعين ( أو‎ vg 
. معا فى مجرى سريال واحد‎ multi-phase flow 722 


écoulement m polyphase 
Mehrphasenströmung f 


ین | 
۱۰۷ سريان دفقی < OU‏ فى قناة مکشوفة عمقه | کبر من العمق ا حرج . 


1071 


streaming flow 
écoulement m ruisselant 
flieBende Strómung f 


= سريان A)‏ سريان d‏ رقائق متوازية تعمل قوى اللزوجة على 
laminar flow ji‏ عرقلة خر LS‏ النسبية ۰ 


écoulement m laminaire 


€ — n 
. c^ سريان > سر يان ی قناة مكشدوفة عمقه اقل من العمق‎ w 
shooting flow 


écoulement m déversant 
schießende Strömung f 


à `‏ ) تكون فيه سرعة all‏ عند كل نقطة : 
* يان ل Q‏ 0 فیس 
۳ السريان فوق vu ded‏ سر عة الصوت العلية عند النقطة . 


i 1083‏ م ما 
em‏ 
en‏ 
E‏ 
۰ 0 ۰ 4[ 
¿ فى النمود بان متشابه ديناميكيا فى مودج للاصل € ولکند 
d OÙ Jl 40%‏ النموذج سر 4 


scale-model flow‏ يكون مصنوعا عاده فيا س اضفر 
écoulement m à l'échelle réduite‏ 


maßstabgerechtes Strómungs- 
modell n 


956 


OM‏ لسران مابعد الصوتی سريان فيه ظواهر لاتتضح الا عند سرعات أعلى بكثير 


JL Agi flow 581‏ من سر dE‏ | لصوت ) رفم ماخ | PS‏ سن ° H‏ 
coulement m h‏ 
ie‏ هله سم 
ep 1 1 à : s 5 0 ۰‏ | - - 
Oh u 9:۹‏ متجانس OÙ‏ نکون يه سرعة احجسيمات جميعا متساوية 
homogeneuos flow 549‏ ` من حيث القيمة وا لاتحاه 5 


écoulement m homogene 
homogene Strömung f 


V^‏ سريان متمائل V yas‏ سريان تكون فيه الحركة متماثلة فى جميع الستویات 


e A الا ره با حو‎ axi-symmetric flow 78 
écoulement m à symétrie de 
révolution 
axialsymmetrische Strómung f 


Leis Oh 2 AY.‏ سر يان لا نع خال من کل من الدوران والاحتكاك 
830 7 
rg potentiel‏ | لداخلی ° 
Potentialströmung f‏ 
OU u ٩‏ مستقر سريان UJ‏ تكون فيه المتغيرات غير معتمدة على 
teady fl 1059‏ سن . 
m permanent‏ نن ستیز: لزمن 
stationäre Strömung f‏ 
BEI:‏ سريان مضطرب سر ob‏ ی ell‏ رئيسى Jay‏ فى اتحاه متعامد معه 
turbulent flow 1144‏ غر a)‏ ستدبذب ° 
écoulement m turbulent‏ 
turbulente Strómung f‏ 
OÙ w zu‏ منتظ سريان مستقریکون توزع السرعة فيه متماثلاً عبر 
ull f 114‏ لف اه .. ۰ 
NA uniforme‏ طم ۱ SE‏ السر ‚ol‏ 


einheitliche Strómung f 


١5 


| فى الېندسة الوصفية » مجموعة من النقط الموزعة فى 
si ° ^ . sit e Lë‏ 
| مب سي عا هين : يعرف كذلك بأنه الشکل الدی Ju‏ د 
Fläche f; Oberfläche f‏ من ح ركة مستقم ما بشكل معين à all JA).‏ 


السطح الأسطوانى 


cylindrical 6 
surface f cylindrique 
zylindrische Flüche f; 
Zylinderfläche f 


السطح الكروى 


spherical surface 
surface f spherique 
Kugelflüche f 


السطح ge‏ وطی 
conical surface‏ 


surface f conique 
Kegelflüche f 


السطح المستوى 


plane surface 
surface f plane 
ebene Fláche f 


السطح النشوری 


prismatic surface 
surface f prismatique 


prismatische Fläche f; 


Prismenfläche f 


السطح المبرمى 


pyramidal surface 
surface f pyramidale 
Pyramidenflüche f 


(4 


f) 


| سطح يتولد من حر H‏ خط مستقيم يسمى « الراسم » 
فى الفراغ موازيا لوضعه الاصلى ورتکز فى eL‏ 
حركته على منحنى معلوم يسمى « الدليل » . 


السطح الأسطوانى 


cylindrical surface 
surface f cylindrique 
Zylinderflüche f 


IA) 


286 


فى ميكانيكا الموائع » السطح الذى ینم ou d‏ 
مائعين مختلفين فى الكثافة . 


سطح الإنفصال 


interface - 


surface f de séparation 


Grenzfläche f 


14 


609 


سطح يتساوى الجېد d‏ جميع ahi‏ » وهو TT‏ 
على خطوط قوى الجال . وله نظير فى جال حركة 
السوائل . 


سطح يتولد من دوران خط مستقم أو منحنی » یسمی 
« الراسم » » حول مستقم ابت معين ( یسمی کور 
الدوران ) . من أمثلته الاسطوانة الدائرية القامةء 
RIP‏ » وسم القطع الناقص 6 وجسم القطع الزائد , 
وأى مقطع له عستوی عمودى على حور الدوران دائرة 5 


' ۳ 


سطح امد المتساوى 


equipotential surface 


surface f équipotentielle 


Aquipotentialfláche f 


سطح دورانی 


revolutionary surface 


surface f de révolution 


Rotationsflüche f 


vas 


399 


qM 


919 


YAY‏ سطح شبه أسطوانى 
987 4 55 تعر ZA s AS‏ لا T QU‏ مسستوی واحد 
elliptischer Zylinder m‏ موا زیا سنوی مع . ) انظ ر اللوحة ech Ai El‏ 
EERE‏ له ج بیس ——— 
YW.‏ سطح نه حر وطی حاله خاصة من - A‏ الاسطوانى 0 ایکون 
das] conold 230‏ الدلیلین le Louis Uta.‏ يكون aN‏ 
Konolde f‏ ) انظر الاوحة الثانية ( . 
۱۳۲ السطح الکروی دورانی Alan‏ من دوران نصف دائرة حول 
spherical surface 1032‏ قطر ها ۰ ) انظر اللوحة الثانية ( ۰ 
surface f sphérique‏ 
Kugelfläche f‏ 
T m d Ji M (helical convolute) 540‏ ماسا 7 لوا = 1 Le‏ 
1 بات م له مستوی عمودى على حور المنحنى ds‏ هو | نقلیوت 
e syl»‏ 
( انظر اللوحة الثانية ) . 
٧٤٧‏ سطح لولبى مائل pu‏ لولبى راسمه خط مستقم يتقا مع احور بزاوية 
as Ú oblique helicoid 747‏ غر قا ٠. AC‏ ورسم 5 M"‏ الراسم i‏ 
schräge Schraubenflüche EA‏ أسطو | نيا بینما > J | T‏ ف T-!‏ بطوا 1۸ الحو s À‏ 
YYN‏ السطح اخروطى سطح يتولد d‏ الفراغ من حركة خط مستقم € يسمى 
orant surface 227‏ » الراسم » ¿ —— d Sy‏ أثناء تح كه على منحنی 
f‏ یت معلوم » یسمی D‏ الدليل € 6 or‏ بنقطة ثابتة خسارح 
مستوی النحنی » تسمی «الرأس » . ( انظر اللوحة 
الثانية ) . 
i itl wn e Ep ) Str le‏ : 
A4۸‏ السطح المنشورى يتولد من حركة خط مستقم € يسمى « الراسم 6€ 
prismatio surface 848‏ ف الفراغ موازيا لنفسه حبث يرتكز فى أثناء عر که 


على مضلع P‏ « الدليل «.) انظر اللوحة الثانية) . 


surface f prismatique 
Prismenflüche f 


سطح يتواد من ge las. iS a‏ یسمی « الراسم « 
فى الفراغ CCP ent‏ فى UT‏ تع رکه على مضلع یسمی 
« الدليل » » ومر EIS‏ بنقطة ثابتة تسمى « الرأس » . 


وح —— 


———— OO A € جص‎ 


فى محر کات الاحتراق الداخلى ؛ الحيز أو — 
الذى يزعه الكباس عند رکه داخل الاسطوانة 
مقدار شوط ( مشوار ) كامل . وهی تساوی حاصل 
ضرب مساحة مقطم الاسطوانة فى طول مشوار الكباس . 


الذبذبة وأبعد zez:‏ للجسم عن هذا الر كز . 


مقدرة مكثف با على تخزين شحنة کپرباليةء وتقدر 
بنسبة الشحنة الختزنة فى موصل أو لوح مكثف الى 
Al‏ الموجود بين اللوحين . 


قوة دافعة من الهواء ترفم السائل فى انبوبة باحداث 
فراغ جزی فیہا . 


أسلوب لتنظيف أسطح الشغولات العدنية » وذلك 

باستخدام رمل يقذفه بشدة تيار هوا ی » فيصطدم الرسل 

السطح المراد تنظيفه » ويزيل ما عليه من قشور 
سطحية مثل الا كاسيد وغيرها . 


التبريد السريع ف TIPS (eU‏ فم هوا ی» الخ » 
وذلك ما لتصايد العدن ( مثل أنواع الفولاذ الكربوق 
والسبائی المنخفض ) » أو لاستبقاء تذاوب مركبات 
معينة ( مثل تليين انواع الفولاذ الأوستنيتى القاوم 
للصدأ ) » أو جرد ازالة القشور السطحية (يبشل 
النحاس و كثير من سبائكه ) . 


انتاج المسكوكات» مثل العملات والميداليات وغی‌ها  »‏ 
بتوجیه ضغط عال d‏ مکبس سك Je‏ سطح العدن 
لتشکیله بدقة وبتفاوت صغير وبأسطح ملساء . 


۱ السطح‎ 
pyramidal surface 
surface f pyramidalo 868 
Pyramldonfliiche f 
— — n 
cylinder capacity 
oylindróo f 283 
Zylinderinhalt m 
amplitude of oscillation 28 
amplitude f d'oscillation 
Schwingungsweite f 
سعة كر بائية‎ 1^ 
capacitance 146 
capacité f 
Kapazitanz f 
Lis ۱ ١084 
suction 1079 
aspiration f (succion) 
Saugen n; Sog m 
السفع بالرمل‎ ger 
sand-blasting 952 
sablage m 
Sandstrahlen n 
سقاية ( تسقية‎ AV: 


quenching 870 
refroidissement m rapide 
Abschrecken n 


tro‏ سك المعادن 
coining 205‏ 
frappe f‏ 

Münzen n 


Pe 


, سلج وحدة مشتقة للكتلة فى النظام المندسی للوحدات‎ ۱۰٢۳ 
وزنه بالباوند مساو لعجلة الجاذبية‎ Lasers کتلة‎ BI slug 1002 


" باوند‎ er «si » الربعة‎ is UJI T بالقدم‎ slug m 


Preßbarren m; Rohling m 


E ( Eë: | )‏ محورها š‏ 
( الشكل السلسلى ( 
catenoid 160‏ 
caténolde f‏ 
Katenoid n; Kettenfläche f‏ 
iow EYA‏ خاصة فردية لجزء ما » مثل سطح أسطوانى » أ وكتف , 
Datum 428‏ أو سن لولب » أو شقب » أو سطح مستو e‏ وحانبية 
Merkmaln‏ ( بروفيل )» أو ماشابه ذلك ٠‏ 
iow 4‏ موضعية سمة من مجموعة من السمات تلزم لمطابقة علاقة منصوص 
e lle positional feature a)‏ سمات أخرى ی هده | لجموعة ° 
trait m de position‏ 
Lagemerkmal n‏ 
ب ) dou‏ إسنادية ‏ سمة من مجموعة E‏ موضعية تستخدم عثابة مرجم 
لتحديد بواضم سمات LT‏ فى | à‏ 
Sx. pus 1 b)‏ و سوسم © احرى فى لجموعة ° 
Bezugsmerkmal n‏ 
¿L ۱۳۰‏ الطبقة à dé)‏ المسافة بين == الجسم الغمور فى انجاه عمودى عليه 
ea layer thickness 130‏ بو وبس النقطة التى تكو ل السرعة فیا مسا وي دقر سحا 
at ۰ - paisseur f de la couche limite‏ 
Grenzschichtdicke f‏ لسرعة السر lim Ou‏ عن NU‏ الجسم " 
۹۰ سن Qi‏ نتوء Um‏ عن عمل حز حلزونی متواصل فى سل ح 
CH‏ اسطوانی ( أو خروطی ) بحيث یکون مقطع الحز منتظما ؛ 
( سن وو ( تکون السافة sSezhBX u‏ ,غا a?‏ . 
eu =: = screw thread 960‏ ° 55 على c‏ 2 
٩۳ te‏ اليش سف Meis‏ 3 اعجاه مواز لراسم الاسطوانة ) اواثنروط ( نا بتة ° 
| ( انظر اللوخة الثالثة ) . dii‏ 
AL‏ سن لولب خارجی سن مشكلة على السطح الخارجى لاسطوانة (أو 
( سن (S>‏ مخروط ) . ومثال تمطى لدلك هو سن مسمار الرباط . 
external screw thread 416‏ ) انظر اللوحة الثالثة ( ° 


vis f 6 
AuBengewinde n 


سب ب 


WE‏ سن لولب داخلى سن مشكلة على السطح الداخلى الأجوف الأسطوانى 
De‏ 
internal screw thread 614‏ ومثال P‏ لدلك سل الصمولة وبا آشبه e‏ ) انظ سر 


" ( b « à3JUJI اللوحة‎ vis f femelle 


Innengewinde n 


vy,‏ سن لولب متعددة الأبواب سن مشكلة بحزين حلزونيين » أو أكثر» de‏ أبعاد 


è ll دن بعضېها | لبعض ) ماسه فق‎ Au gleia  multi-start screw thread 
ور‎ "d ١ d. vis f à plusieurs filots 724 


٠ ( AY الشكل‎ ) ۰ "n (vla à pas multiple) 


mohrgängiges Gewinde n 


- AY الشکل‎ 


سن لولب متعدد الابواب 
ux‏ الحطوة + الدليل 


۹ سن لولب متواز سن مشكلة على سطح اسطوانة . ( انظر A‏ — 
parallel screw thread 169‏ الثالثة » e‏ ( ۰ 


vis f cylindrique 
zylindrisches Gewinde n 


7 سن لولب مستدق سن مشكلة على سطح مخروط . ( انظر اللو‎ AA 
" ( d » 43UJI taper screw thread 1100 
vis f conique 
konisches Gewinde n 
. حلزونی مفرد متواصل‎ ze سن مشكلة‎ ul Los سن لولب‎ AAA 
single-start screw thread 988 
vis f à un filet (vis à pas simple) 
eingängiges Gewinde x 
سن لولب سارى سن تنجه بعيدا عن الناظر عند ازواجها فى ااه عقرب‎ ٤ 


left-hand screw thread 654‏ الساعه dum‏ سن لولب سا كن مناظر لہا 2 السکل ^ft‏ ( 


vis f à gauche 
Linksgewinde n 


— At الشكل‎ | 


(«sole ( „U! سن لولب وحید‎ J 
s lad-| — ١ 


| 
| 
| 


. 5 1 NZ الناطر‎ eB بیدا‎ zy ٠ ë 
ن لولب يمينی سن نتجه بعیدا عن د ]رواج ہا نی‎ Are 
, مناظر لہا‎ o? لولب سا‎ Ur ۳ عقرب الساعة‎ ol i| Mou, 925 
8 ( ۸ ٥ الشکل‎ ) EN, n 
سندان کتلة من الحديد تطرق عليما المشغولات . وقد تثبت‎ 4۷ 
أو يثبت عليها نصف قالب التشكيل الثابت نى الطارق‎ 7 
, والکابس الالية‎ 
من عمسود‎ ) AS سر وسیلة تستخدم لنقل القدرة ( ار‎ ۱۰ 
متافه كبيرة تسا عت ےا‎ dis آخر يبعد‎ gl ادارة‎ belt 101 
DC eia لاعتم الامر الحافظة على نسبة سرعية دقيقة‎ SECH 
dd 721 الاعمدة‎ (OM 45 A سر مبطط مکی بوساطته نقل‎ (| 
. وغير المتوازية ( الشكل وم ) . من أشهر أنواعه‎ fat bet ` 5 
courroie f plate 
Flachriemen m 
ب ) سبر مدور‎ 
round b) 


الشكل م — بعض أنواع السيور 
سير مدور ç‏ سير حرف ne V‏ مبطط 


courrole f ronde 
Rundriemen ٨ 


V سر حرف‎ (> 
V-belt 1 c) 
courroie f hélicoldale 


Keilriemen m 


Js!‏ المېندسی لنقطة ثابنة على lee‏ دائرة ما تتدحرج 
على خط مستقم ثابت , وتعرف الدائرة باسم « الدائرة 
|| 0 1 ۳ 
«A‏ € ویعرف Lil‏ الستقم پاسم » الدليل «. 
( الشكل e (AV‏ 


الشکل AS. JI — AN‏ بد العادی 


فى درفلة العادن » کتلة تنتج عادة لتجرى علیہ 
عمليات د رفلة AJG‏ : 

وق العادة يكون القطم المستعرض للشيق Lu‏ 
ولاتزيد مساحته على . - 1 سنتيمثرا مريعا . 

مجموعة من خطوط السريان وخطوط جېد السرعة 
مرسومة dust‏ تحصر lE‏ سربعات تقريبية . 


چیو متريا » آی شكل رباعى 4 ضلعان متوازيان 
وغر متساويين p Gamma f‏ القاعدتن «. ود 


— .. es 
ا"‎ AA المسافة العمود ية بین مما » الارتفاع «. ) الشکل‎ 


— A^ الشکل‎ 


شبه منحرف متساوی الساقين 


dÉ‏ السیکلوید العادى 


( الدويرى العادى ( 


common cycloid 
01010106 f ordinaire (orthocyclolde) 210 
gewöhnliche Zykloide f 


m 


e 3,‏ 
۱۹ ضبق هر يع 
billet 109‏ 


billette f 
Barren m; Knüppel m 


Oh pull شبكة‎ ٧ 


flow net 447 
réseau m d'ecoulement 
Strómungsnetz n 


۵٥‏ شبه منحرف 


تلاصق حسيمات السائل عند السطح » ويمكن تصور 
السطح الخالص لسائل ماكغشاء تتجادب أجزاؤه بقوى 
شد | ^359 un | 5 Ss‏ نوع السائل : 


119 


trapezium 1135 
trapèze m 
Trapez n 
شا‎ ١ ١٨ ٩ 
. 1106 
tension 
tension f 


Zug m; Spannung f سس‎ 


VM‏ الشد السطحى 
1086 


surface tension 
tension f superficielle 
Oberflüchenspannung f 


\ 


Ws شد اد قضيب فى منشأءايتلتى قوة ضغط فى اتجاهه‎ AV, 


tle 1117 
tirant m 
Zugstange f 


pnA—————— EE bn 


۱۷ الشر بط ف ميكانيكا الموائع » النحنی الذی يصل بين جسيمات 
streak Ine 1067‏ المائم التی مرت بنقطة ثابتة فى جال السريان . 
filet m coloré‏ 
Maserung f‏ 
jaa ۱۳۸‏ كمية فياسية تنتج من ضرب مقدار القوة d‏ مقسدار 


travall m 


Ambelt f‏ أوموجب . ويعبر عن مقادير الشغل بوحدات مشل 
«متر ‏ كيلو جرام » أو « قدم ‏ باوند » . 


PURE ۱۸۱‏ لحل بعض المنشآت استاتیکیا تفرض لها إزاحسات 
A x ew, 1181‏ 3 — شعل القوى eu‏ من هده الازناحات 


. الشغل الاقعراضی‎ n tte ويساوى حموغه بالصفر‎ virtuelle Arbeit f 
de! « وشغل القوى فى هده الحالة هو الدی یسمی‎ 


الافتراضى si‏ 
۱۳ شکل بيانى للاجېاد- سم بمقياس معين يضم كل مضلعات القوى لاتزان 


۰ ais مفاصل هیکل انشای‎ stress diagram 1073 


diagramme m des efforts 
Spannungsdiagramm ۶ 


YAV‏ شوط الإنضغاط فى احرکات والآلات الترددية » شوط الكباس 
ei compression stroke 217‏ فيه ضغط الشحنة داخل الأسطو انه , 
coup m de compression‏ 
Verdichtungshub 0‏ 
۱٢۲‏ شوط السحب فى المحركات والألات الترددية » شوط الكباس الذى 
suction stroke 1082‏ یم فيه دخول الشحنة Jl‏ الاسطوانة . 
course f d'aspiration‏ 
Ansaughub 0‏ 
cl ro B‏ به عملية طرد الشحتة بعد ای Vë‏ 
Auspuffhub m‏ 
nn‏ 
duo ev‏ فى مکنات التشغيل » العمود الذى مسك العمدة 
arbor 52‏ وننتقل اليه الخركة الدورانية : 


arbre m 
Achse f ; Welle f 


c? 


ar 933‏ الا حتراق | dia‏ من , موخرته Lis ST Ke‏ مسا 


Rakete f‏ للطائرات النفاثة 


ه06 صرة فى العضو الدوار c‏ الجزء الذى cus‏ الى عم ود 
hub 555‏ الادارة عا بور وتتصل به الرياش 
moyeu m‏ 
Nabe f‏ 


۷ الصفر الطلق نقطة بداية مدرج الحرارة الطلتة ) — rv‏ م )6 


absolute zero ;‏ $59 درحه E‏ التی تتوقف عندها کل حر 


zéro m absolu 
. à T E absoluter Nullpunkt m 


: الخ‎ í والقطع‎ e والری‎ e ally » صلادة مقاومة التشوه‎ ev 
الفلزات بمجوعة من الاختبا رات‎ d سوت وتر هده الخاصية‎ 531 
ure 


Härte]‏ القياسية » مثل اختبار برینل » واختبار فیکرز » وغيرهما. 


۱۱۱ صمام ( حبس ) عنصر مکنی يستخدم DU‏ حبس أو وسيلة لسد منفذ 
valve 1161‏ — ( فتحة ) ما أو تغطية Li Lis "RC m‏ م الواد السارية 
soupape f‏ 


Ventiln‏ — (سوائل أو غازات أو أخرة ) ف va‏ أو الأوعية 


المقفلة . ( الشكل (aa‏ . 


2 

? 3 
3 

; , 


الشكل ole — ۸٩‏ من الصمامات 


Jai — 1‏ الصمام 

3 مساحة will‏ 
\40 صمام آمان صمام ينفتح تلقائيا عندما يزيد الضغط على قدر معين 
951 


, سبق حديده‎ safety valve 
soupape f de süreté 
Sicherheitsventil » 


صمام ینظم الا ییانب بوساطة قطعة #روطية لسا 


ae A 
يې‎ dnm 


— 


مسر 


فى الپیدرولیکا 6 صمام للتحکم فى اتجاه سر يسان 
السائل . ومن آنواعد ٠‏ 


A 5s‏ - صمام کروی 


صمام „SE‏ ذو اتجاه واحد له بوابة تفتح وتغلسق d‏ 
ale‏ عمودى على اتحاه pull‏ يان Jes).‏ (9ة). 


الشكل ٩۱‏ - صمام بوابى 


صمام تحكم لتوجيه السائل الى اكثر من — 1 
فقد تكون له eL Ls ul ien n AN‏ اوا كثر. 


#0 | 


i em 
A 
NKS sx 


AG 
صمامان متعددا الاحاهات‎ ٢ الشکل‎ 
صمام بللا نه احاهات‎ - 8 


D صمام‎ 
cock 


robinet m 
Hahn m 


U‏ — س 


صمام 
control valve‏ 


soupape f de contrôle 
Regelschieber m; Bteuerventjl n 


(Í‏ صمام كروى 
globe valve a)‏ 


soupape f à boulet 
Kugelventil n 


ب) صمام بوابى 
( حبس سكينة ) 
gate valve b)‏ 


soupape f à vanne 
Durchlaßventil > 


صمام متعدد 
الاجاهات 
multi-way valve c)‏ 


soupape f à voies multiples 
Mehrwegeventil n 


(> 


1 


— M M —— aM" HÀ E —— 


صمام zur‏ الضخات الترددية » صمام ذو اتجاه واحد مركب 


١ ۲ ?‏ 0 
snifting valve '‏ على اسطوانة المضخة ليسمح بدخول المېواء uj‏ اء 
reniflard m 1004‏ 7 
Schnarchventil 1‏ مشوار المص eH‏ وعاء السېواء " 
Schnüffelventil n‏ 

mn nn Ee 

AY‏ صمام d ap‏ عطات المكنات PA GITE eva]‏ ( صمام یو حد Aus‏ کل 
isolating valve 620‏ من مدخل الکنة ومخرحما یفتح heen E INC‏ 6 


e 5 . tele soupape f d'isolement 
8 بالمكنة‎ els sl احراء‎ BH ويغلقان معأ‎ Absperrventil n 


رت _ _ ب —F‏ 


!££ صمام af‏ فى مضخات الضاغط النخنض التى — تمت سطح 
gap door 441‏ ال اء فى قناة الطرد› يوضع صمام قلابی عند رج 


porte f à rabat‏ کي په 
dy gal Klapptür f‏ الطرد á‏ 


EPI‏ صمام ارتدادى ف عطات الکنات البيدروليكية» صمام لحمايية 
reflux valve 901‏ الاناييب الموصلة LU‏ من التعرض للطرقة الا SL is‏ 


3 ° ep ر‎ soupape f de reflux 
e للمکنة‎ ut ry التوقف الما‎ RückfluBventil n 


( صمولة عنصر مکنی يستخدم مع السامور الملولبة ) المقلوظة‎ ۷4٦ 
اساسا » كما یکن استخدامه لتحويل الج ر که‎ bU nut 746 


écrou m 


eter f‏ الدورانية الى حركة مستقيمة ( كما هى الحال فسسى 
عموعة الادارة اللولبة c‏ المرفاع الیکانیی مثلا ( e‏ وهی 
عبارة عن جسم مثقوب » وملولب من الداخل « يتزاوج 
مع مسمار أو عمود ملولب ميث تبيت أسنان اللولسب 
ist‏ فى كل as‏ فى القيعان القابلة لها من OU‏ 
الآخر ( الشكل مو ) . وسن أنواعېا : | 


ırr 


Í‏ ( صمولة مسدسة 
hexagon nut a)‏ 


écrou m à aix pans 
Sechskantmutter f 


slotted nut b) 


écrou m fendu 
Kronenmutter f 


7( صمولة حز وزة 
grooved nut c)‏ 


écrou m à rainures 
Schlitzmutter f 


6 صمولة مر بعة 
square nut d)‏ 


écrou m à téte carrée 
Vierkantmutter f 


"ny A h 
< T. WR wt j سو‎ ( 
و‎ EM two-slot nut e) 

f WA Ø) écrou m à deux trous 
Zweischlitzmutter f 


4( صمولة رحوية الشكل ٩۳‏ — أنواع محتلفة من 


G capstan mu f)‏ سب صموله مر و ره d‏ = صمولة مر بعه 
écrou m à trous en croix‏ 1 يه دم - - 
Kreuzlochmutter‏ © - صمولة m we‏ صموله aur",‏ به 


CH:‏ صندوق الروس صندوق يحتوى على عدة محموعات من التروس لتغيير 
( جر بوك ( ارهاظ على مراحل بشكل تدرعجى — . فيه هن 

۰ لتعشیق‎ xz)! سيق و حری متغیره‎ SITE ما هی‎ ug ۱ gearbox is 504 
1 ( ۹٤ الشكل‎ ) boite f de vitesses 


Getriebe n 


e ee 3‏ 
اشکل 44 — d‏ روس ق حالتی تعشیق 


٦1٦‏ صورة ذاتبة للمعادلات ۱ معادلة منحنی . مثلا » تربط بين السافة القطوعة على 
x ۳ "AL 9 . f ti 616‏ & ې E‏ ۱ 4 
seque des équations‏ م lee‏ التحنى وزاوية ميل المنحنى عند نهاية هذه السافسة» 


T df: Au ^ Le b ولاعتماد‎ wesentliche Form f 
تسمسی‎ M طولا وميلا‎ = l Wë دږ‎ x von Gleichungen fpl 
0 صوره دانية‎ 


£\A‏ صينية احرطة القرص ال رکب فى عمود دوران الخرطة وتثبت عليه 


° الشغلة‎ face-plate 
plateau m de tour 8 
Frontplatte f 
مقام‎ ¿ Ú المهی-د روستانیکا ‘ ارتفاع عمود سانل‎ d الضاغط‎ ۸٠ 
دنا لد 8 ویساوی‎ la AJ! لیعطی ذفس‎ A عند نقطة معينة‎ pressure head 840 


hauteur f de pression 


. الضغط مقسوبا على الوزن النوعى للسائل‎  Druckhôhe f; Druckgefälle n 


hauteur f virtuelle 
: الر ياش‎ virtuelle Fallhöhe f 


Jae LA! ۱۱۸۰‏ الافراضی T‏ الضخات VI‏ يناميكية الدوارة 1 الضاغط احسوب 
virtual head 1180‏ على أساس أن العضو الدوار يحتوى على عدد Ti‏ مس 


۱۷ ضاغط de zl‏ کمية تعرف بأنها مربع السرعة بقسوبا على ضعف 
velocity head 1171‏ عجلة الجاذبية الارضية > وتکون لېا وحدات الطول . 
hauteur f due ۵ la vitesse‏ 
Geschwindigkeitshóhe f‏ 


CNN‏ جح ن ا ل 
۹ ضاغط الطرد aal‏ ف المضخات » قراءة مقياس الضغط الوضوع عند خرج 
manometric delivery head 689‏ لضخة e‏ 

hauteur f manométrique de 


refoulement 
manometriache Förderhöhe f 


سس 


ax‏ ضاغط الص اخر ج اقصی ضاغط مص مانومتری يمكن أن تستمر الضخة 
critical suction head 266‏ 4*4 فى e sl‏ 


hauteur f critique d'aspiration 
kritische Saughóhe f 


eet 
ضاغط الص الصاق فى المضخات » الفرق بين الطاقة الكلية عند مدخسل‎ ype 


s e et a "T a 
e نل‎ LU J JI المضعخة وبين ضاغط‎ net inlet head 730 
| hauteur f nette d'aspiration 
Nettosaughóhe f 


M 
T المضخات » قراءة مقياس الضفط الموضوع‎ d ضاغط المص الانومر ی‎ ۹۱ 


, All مداخل‎ manometric suction head 691 
hauteur f manométrique 
d'aspiration 


manometrische Saughóhe f 


OO LS 
ميكانيكا الوائع » كمية تعرف بأنها نصف مربع‎ d الضاغط الدینامیکی‎ ٣٢ 
ووحداتها كوحدات‎ e عة مضر وبا فى الكثافة‎ p" | dynamic pressure 


| pression f dynamique 
Staudruck m 


فى التوربينات » KÉN‏ بين الطاقة الكلية عند كل من 


۷۳۹ الضاغط الصاف 
A2 ۳ | ١‏ " 
(la La)‏ مدخل ات ر 
net head 729‏ 
hauteur f nette‏ 
Nettofallhóhe f‏ 


Zn 
—nG ف العضو الدوار» فرق الضغط بين‎ Gi الضاغط‎ 


۳۱/۸ ! 
Ke 318‏ وظېرها د الهو الدى حدد 3 الريشة —, 
Le el‏ احتمالات اټ فا 
AT‏ الضاغط الکل ف التوربينات » الفرق فى الستوی بين سطح gel‏ 
ور غوران التغد دة وس gell‏ قناة | ó‏ 
count i‏ خزان التغذية وسطح الاء فى قناة الصرف . 
Bruttofallhöhe f‏ 
Tee Jae LA! ACE‏ فى الضخات e‏ الزيادة ق الطاقة البيدروليكية للما نع 
hd 5 690‏ هت عند مروره خلال الضخغنۀ» ویساوی did‏ 
om‏ 
manomeirische Druckhöhe /‏ قراعق الانومترین الثبتین de‏ مدځل الضخة 229 
٠١5‏ الضاغط ge‏ عدد لابعدی يستخدم d‏ تصمم الضخات » ویساو ی 
specific head ` 1024‏ العحلة الا ۲ I Ke | x‏ 
ha iid. hamar Pepeitane‏ 
r oa: spezifische Fallhó‏ < پو 2١وی ^K CS‏ 
: ( السرعة x‏ قطر | لعضو الدوار )۲ 
1 5217 5 
بش ضغاط XS‏ هيدروليكية لزيادة ضغط المواء أو الغازات» 
compresor,‏ ویصح أن يتم الضغط على مراحل يتخللها تبریسد 


( qo الشکل‎ Js T Kompressor m 


—— E Ze un LTE - 
ELA gr = — 


|| = _ . . 
لشكل su ao‏ دای ا ی 


AYO‏ ضغط الضغط على مقطم ما من جسم هو القوة العمودية على 
preslon / 835‏ القطم OO‏ على و حد 0 Q4‏ 


ruck m 


—— ل‎ i ŘnmMaaħĖŐĖI 
————— — ———— — —— — ے‎ ——— — 


١١٧٣‏ ضخط الرکود- ف سيكانيكا الموائع » الضغط عند نقطة الر کود على 


e - Lasers stagnation pressure 1053 
pression f de stagnation 
Staudruck m 


— — E tn سے هی‎ U. 


٠ ما‎ J غا‎ gas pressure 494 
z preasion f du gaz 
Gasdruck m 


— سم‎ — — — — ——  — — — — —— — بر‎ — —T.-= F oU —— لامعالل‎ 


644 ضغط القصور الذانی فى المیدرولیکا » ارتفاع فى الضغط ناشىء من طرقة 


£ 
„dyl inertia pressure 599 
pression f d'inertie 
Trägheitsdruck m 


۷ الضغط الحوى الضغط الناشیء من الغلاف الجوى ويختلف باختلاف 
۳ > الزمان والکان 
( الضغط البار >a‏ ی ( لزمان والکان . 


atmospheric pressure 67 
(barometric pressure) 

pression f atmosphérique 

(pression barométrique) 

Luftdruck m; (Normaldruck m) 


— 


va, الضغط الو ى الا الضغط الناشیء عن عمود من الزئبق طوله‎ ٠١5 
f Te 


e ds gell الصفر‎ Ax) عند د‎ atandard atmospheric pressure 1054 
pression f atmosphérique normale 
normalatmosphärischer Druck 0 


al ۸٣‏ 8 | عند نقطة معينة d‏ الېيدروستاتیکا ¢ الضغط عند نقطة d din‏ مانع 
pressure at a given point 837‏ ما i),‏ هو متوسط الاجہا د العمودى d*‏ — 


pression f en point donné 


5 العنصر الى الصفر‎ E الما نع عند النقطة عند ما يقل‎ Druck m auf einen gegebenen 


Punkt m 


9.۰ الضغط العيارى الضغط القاس Jl‏ أو أقل من الضغط الجوى . فیکون 
gauge pressure 500‏ ضغطا بوحبا اذا كان kel‏ من الضفط الجوى ویکون 
pression f effective‏ 


„au سالبا اذا كان أقل‎ Mebdruck m 


Ree 
ادا أخذت مقاطم عتب » مثلا » عمودية على مح وره‎ SI la l'A 
— ul الط وی کانت الضغوط العمودية على هده‎ axial force (thrust) - 


: force f axiale (poussée) 
. ضغوطا عوریه‎ Axialkraft f (Schub m) 


" الضغط الطلق ` الضغط القاس من الصفر الطاق . 


absolute pressure 3 
pression f absolue 
absoluter Druck m 


ووت ن نے p‏ 


ov^‏ الضغط الپیدر وستاتیکی الضغط e UJ!‏ سن حسمیمات سابل L‏ وهو فى حالز 


hydrostatio pressure 578‏ السكون , 
pression f hydrostatique‏ 
hydrostatischer Druck m‏ 
سسس س _ 
٩‏ ضفة ( جنب ) ف اللوالب » ضفتا ( جنبا ) أى سن من ان 
flank 439‏ اللولب LA‏ سطحا جالبی السن 5 ويكون تقاطع-هما مع 
La . Ge ۰ : 5 " fl‏ 
Flanke f (Gewinde n)‏ أى سستوی ګنوی على احور خطين (eei‏ ۰ ) انظر 
اللوحة ١ ٥ € à) Lal‏ ( " 
۱۳۱۹ طاحونة هوائية مكنة تستغل فیپا مسر عة الرياح لتولید القدرة 
winamin 1216‏ ^ اليكانيكية أو الكهربائية . 
moulin m à vent‏ 
Windmühle f‏ 
4, طاحونة هوائية 3 d‏ طاحونة هوانية دات مروحة بریشتن أو ثلاث رياش » 
^b | : + 1 859‏ :1 . ۱ ۲ 
le m hi‏ وتکون الرياش ذات مقطع جناحی . 
Propellerwindmühle f‏ 
NENNEN M‏ 
¿U ۳۸۸‏ القدرة على elof‏ عمل . والطاقة اليكانيکية قد تكون 
388 ف ka Bett a mda‏ " " 
روا من نوعين : طاقة وضع » أو طاقة حركة . 
كر Energie‏ 
TC‏ 
۳۷۵ طاقة المرونسة ف میکانیکا الموائع » طاقة ناشئة من قابلية الام 
elastic energy 875‏ للانضغاط 
énergle f d'élasticité‏ ° 
elastische Energie f‏ 
AYY‏ طاقة الوضع فى ميكانيكا الوائم » الطاقة التى لکنهسبا وس 
Jh position energy 823‏ 


. ^ ځا 
énorgle f de position‏ لاوزان ۱ E ` ^ M dise C‏ 1 
d Stellungsenergle f‏ 


كمية قياسية تساوى نصف حاصل شرب الکعلسټة 


التحركة فى مربع مقدار السرعة التی تتحرك بها . 


٤ الطاقة الیکانيکية من طاقة حركة وطاقة وضع‎ JC 


الطاقة غير الميكانيكية كالطاقة 
الحرارية والطاقة الكبربائية والطاقة الكيميائية مثلا , 
وکل نوع من أنواع الطاقة له مكافيء لغيره من 
يمکن عن طريقه التحويل من نوع AŤ‏ 


الانواع 


BUY‏ لاف أنوا 


35 طاقة حركة 


kinetic energy 
énergie f cinétique 634 
kinetische Energie f 


sav‏ طاقة ميكانيكية 


mechanical energy 697 
énergie f mécanique 
machanische Energie f 


طاقة الوضع ی ikä‏ من bile Que‏ للقوى هی الشغل 
الدی تبذله قوى الخال عند نقل وحدة الكتل » أو وحدة 
الشحن » أو وحدة الاقطاب ¿ حسب c VUE‏ من النقطة 


الى سوصع قياسى معين . 


٩‏ طاقة وضع ( طاقة جېد) 
potential energy 829‏ 


énergle f potentielle 
potentielle Energie f 


صفيحة أو لوح رقيق مشكل على النحو الذى يراد 


تشكيل المشغولات على غراره . 


طبعة فوتوغرافية حصل عليما بعملية كيميائية 


ضوئية » وتتضمن الرسوم والتصميمات الهندسية والبيانات 


Led sp سر‎ 


التتصيلية عنما . 


) ضبعة‎ ( án ۱۱۳۰۳ 
template 1103 
gabarit m 

Schablone f 


۱۳۰ طبعة زرقاء 
blueprint 120‏ 


bleu m (photocalque) 
Blaupause f 


الملاصقة للجدار» وفيا éi‏ السرعة 


طبقة المائع 
(Ji‏ سعرغة الائم 


بشدة من الصفر عند الجدار مباشرة 
خارج هذه الطيقة . ( الشکل WE‏ 


geg, mg m d‏ په سټ 
En‏ 
MX  M—‏ می سے A4‏ 


NDS RAM ON 
NA MOSEETHARMANOGSUEE VELO Y O 


الشكل ٩٩‏ — الطبقة الجدارية 


b‏ - سطح pd‏ خشن 
Y‏ — منطقة تتغير فيا السرعه بشسدهة 
ab‏ جدارية مضطر به 


١‏ — الس Ju‏ الرئيسى 
۳ - سر يان مضطرب 
o‏ الطبقة نحت الجدارية 


à jabi قة‎ Jal 
boundary layer 


couche f adhérant à In paroi 
Grenzachleht f 


127 


( انظر الشكل (an‏ . 


طبقة جدارية تتغير فيسها كثافة المائع لكون الجسم 
مغمورا فى مائع قابل للانضغاط . 


laminar sublaver 
sous-couche f laminaire 
laminare Unterschicht f 


طبقة جدارية قابلة 
Haan‏ 


compressible boundary layer 
couche f limite compressible 
kompressible Grenzschicht f 


213 


طبقة حدارية يكون السريان les‏ رقائقيا . 


طبقة جدارية لرجة 


laminar boundary layer 
couche f limite laminaire 
laminare Grenzschicht f 


df 


640 


طبقة ذات سمك بسيط جدا ملاصقة للجدار مب اشرة 
السريان فیا رقا ده : ( انظر الشکل a“‏ ( . 


iib ٣‏ جدارية مضطر بة 


turbulent boundary layer 1143 
couche f limite turbulente 
turbulente Grenzschicht f 

| ۳ ۰ 


Yyy‏ طر بوش ی ا رکات البخارية » قطعة مثبتة بطرف ذراع 


crosshead 8‏ الكباس وموجهة للتحرك فى خط مستقيم وم رکب فيها 
Kreuzkopf m‏ دراع التوصيل . 
TIT‏ الطرح الزاح ف الطاحونة الېوائية الحورية» خط السريان الماس 
"es slipstream 1000‏ قرص المروحة . 
sillage m‏ 


Propellerwind m 


۱۱ طرف السن ف التروس c‏ السافة نصف القطرية القاسة بين دائرة 
 aûdendum |‏ الاطوة والدائرة الطرفية W‏ 
saillie f de la dent Hu‏ طوة والدائرة الطرفية للترس . 
Zahnkopfhöhe f‏ 


corrected addendum 249‏ من "m‏ دا der ٥ Ji‏ دع حدی T — or‏ ——" 
saillie f corrigée‏ 
berichtigte Zahnkopfhóhe f‏ الس . وهى المسافة Lu)‏ التى تقاس بوساطة ورنية 
قياس النروس . 
۱۳۰ طرقة مائية ظاهرة تحدث عند غلق صمام ( محبس ( مر کب فى 
water hammer 1201‏ انبوبة فتندفع على oyi‏ موجة تضاغط لتعمر الانبوية e‏ 


choc m hydraulique 
Wasserschlag m 


Aë é V‏ أويلر طريقة لدراسة حركة الموائع نظريا باختيار نقطة ثابتة 
eu T Eulerian wetten 407‏ ودراسة التغعرات 5 دت عند هده النقطة . 


(Eulerian representation) 
méthode f d'Euler 
Eulersches Verfahren n 
(Eulersche Darstellung f) 


, الحساب‎ m تعتمد‎ Sch graphical method 15 
méthode f graphique 


grafisches Verfahren 1 


LUS ¿2 ۳۰‏ طريقة تعتمد على التحليل والحساب ولاتعتمد على 
analytic method 30‏ الر, سم . 
méthode f analytique‏ 
analytischea Verfahren n‏ 
۳۹ طر يقة لاجرانج طريقة لدراسة 25 الموائع نظريا »>عرفة التغيرات التى 
Lagrangian method 639‏ تحدث عند نقطة متحر En iS‏ منسوبة ال اوو 


, لنقطة‎ | w (Lagrangian representation) 
C 2 methode f de Lagrange 
Lagrangesches Verfahren n 


القابلية لاطفو لی سطح سائل ماء أو القوة الت 


قذيفة أسطوانية تطلق فى البحار بدفع الهواء المضغوط 


— يان المضطرب» المسافة التى عکن أن‎ PET 
sch Agen: حسيمين‎ AN تعادل كمية حر‎ A 


Í‏ ( الطول المنصوص cale‏ الذى دد على قطعة 


ب ) الطول السواقم تحت الاختبار d‏ قطم الإختبار 


عند دوران أسطوانة متعامدة مع تيار SU‏ تتولد على 


' ( الطفو ) الطفوية‎ ٤١٤١ 
"a ندفع إلى أعلى ا طا فيا او‎ buoyancy 141 
carène f ^ 
Auftrieb m 
رید‎ de \\Yo 
EN أو بوقود كيمياق لتصیب هدافا‎ torpedo 1125 
torpille f 
Torpedo n 
طول الاختلاط‎ 1۴ 
mixing length 713 
E? i" longueur f de mélange 
۳ Mischlänge f 
طول القياس‎ $44 
. حيث تقاس عا الإستطالة‎ 6 sa اختبار‎ gauge length 499 
longueur f calibrée 
Meßlänge f 
. العرضة للإلتواء والإنضغاط‎ 
السافة بين قمتى موجتين متتاامتين‎ im AM طول‎ ۱۳۰۵ 
wave length 1205 
longueur f 
Wellenlänge f 
ظاهرة ماجنس‎ We 
Magnus effect 685 


الأسطوانة قوة رفع فى اتجاه عمودى على déi‏ السريان . 


effet m Magnus 
Magnus-Effekt m 


ırr 


٠‏ فى مكنات التشغيل » ترتيبة للقبض على الشخسولات 
او عدد القطع وإدارتها . ( الشكل (av‏ . 


ay EA‏ ظرف ثلاث الفكوك قابض على شفلة اسطوانية 


chuck 


mandrin m 
Spannfutter n 


فى مکنات التشغيل » الظرف الذى يستخدم لتثبيت 
التضان المستديرة 8 ( الشکل I ( qA‏ 


٩۸ Kal‏ - ظرف زنای 


آبرزت نظرية النسبية لاینشتین أهمية الزین کبعد 
رابع للفراغ لاعکن فصله عن أبعاده الكانية الثلائة 
x, y, z )‏ ( ¿ ويبذلك يضم الاخداق اسان 
للاحداثيات الفراغية فيما يسميه منکوفسی k—‏ 
الرباعى الابعاد وهی x, yz, t.)‏ ) . | 


PTT 


collet chuck 


mandrin ?» à pinces 
Zangenspannfutter n 


C 
عا م منكوفسكى رباعى‎ 


الابعاد 
Minkowski space‏ 


espace % de Minkowski 
Minkowski-Raum m 


۱/۸ 


180 


۳۸ 


208 


710 


ay‏ عتبة الأعتاب قضبان Aun‏ تصل بين نفطتی ارتكازء 
Wir beam 97‏ مقاطعما با ختلاف e JUI‏ المصنوعة » فالاعتاب 
d‏ الحديدية قد تکون لها مقاطم على شكل IT‏ 


Strahl m; Strahlenbündel n 


۱ عجلة بلن متعددة تورين بلئن به أكثر من بورى » وتكون البوارى 
ah‏ % موزعة بانتظام حول العحلة 8 
multi-jet Pelton wheel‏ 


721 
roue f Pelton à plusieurs jets 
Mehrdüsen-Peltonrad n 


۳ عجلة توربين الدفع العضو الدوار فى توربين الدفع» وفيېا تركب 
القواد یس على us‏ الخارجى à‏ ) الشکل 4 q‏ ( : 


impulse turbine wheel 


593 
roue-turbine f à impulsion 
Druckturbinen-Laufrad n 


UN 
5 .. NN 


7 
« NN {s SR 


EZ. 


۲ 


2 


Z: 
7 


الشكل 44 — ame‏ تور بين الدفع 


متماسك تنسب اليه حركة جسم فى سرعة ال 


Coriolis en 5 246 
š . 5 A 5 5 . accélération f de Coriolis 
وهی تتلاشى فى حالة ما اذا کان الجسم‎ . all 


Coriolis-Beschleunigung f 
. المنسوب اليه ركة فى حالة انتقال متواز‎ 


۱١۲ ۳٣‏ عجلة مائية مكنة صغيرة منخفضة السرعة لتحويل الطاقفة 
1203 1 | 2 الى طاقة «Ls‏ نز s‏ ته E k‏ 
water- wheel‏ الهيدروليكية الى طاقة ميكانيكية . وهى نوعان رئيسيان . 

Wasserrad n 


وتعمل بسقوط الماء على قواديس سركبة على عجلة 


رأسية . ( الشکل ..,) . 


وتعمل بدفم الاء لریاش مثبتة على حيط العجل ة . 


. ) ۱.١ الشکل‎ ) 


عجلة سیارة أو فطسار» شلا» لاتتصل بالعر له 


اس —— 


رك 


e 


وتدور بفعل عجلة بدیره . 


عجلة فى سيارة أو قاطرة » مثلا » تتصل با 


وتدور بدورانه . 


!( الیحلة ذات القوادیس 
overshot wheel a)‏ 


roue f à augets en dessus 
oberschlächtiges Wasserrad n 


- ( العجلة ذات الرياش 


undershot wheel b) 
roue f en dessous 
unterschlüchtiges Wasserrad x 


"or‏ عجلة مدارة 
( عجلة منقادة ) 
driven wheel (pulled wheel) 353‏ 


roue f menée 
getriebenea Rad بر‎ 


à» Ja عجلة‎ ٥ 
( عجلة قائدة‎ ) 
driving wheel 355 


roue f motrice 
Triebrad n 


عحلة مسننة rn‏ نستخدم فى عموعات الادارة محنا زیر ( کتائن 


& 
n MI‏ لنقل 45 ) القدره ( بين عمودين متوا ریہ 
roue f de chai is‏ فیلات خاصة .) الشكل y‏ 
E K Kettenrad n ne‏ کش » لاسنانها v2 Nd 3 9i‏ 1 
A‏ 
الشكل ۱۰۲ - عجلة مسننة 
wao‏ العجل الفوق المسار الذى anwy‏ نقطة على نصف قطر دائرة ( لانتم 
ra epitrochoid 395‏ ا حيط ( نقد حرج دون انزلاق على AE Le‏ اخرى 
épitrochoïde f‏ وه 
Epitrochoide f‏ 
wv V‏ عدد لابعدی فى العلوم الختلفة أعداد لابعدية عديدة تمشل 
Gef | dimensionless number 327‏ بين كميات متناظرة 6 وثبين Í‏ شمية هذه الكميات . 
nombre m sans dimension‏ 
dimensionslose Zahl f‏ 
“vo‏ عدد ماخ النسبة بين سرعة حر كة جسم 390b)‏ مثلا ) داخل 
Mach number 675‏ الوسط الموانى الى سرعة pm‏ فى هذا الوسط نشسه؛ 
nombre m de Mach‏ 
 Machsche Zahl f‏ ورمزه M‏ . 
و۱ عر à‏ ق مکثات التشغيل ¿ اهاز الذى يتحرك على فرش 
carriage 155‏ المكنة وتثبت فيه العدد والادوات , ( انظر اللوحة 
chariot m‏ 5 
Wagen m‏ السابعة ( ۰ 
4£4 عرض العضو الدوار المسافة بين وجمى العضو الدوار مقاسة نى El‏ 
وهو rotor width‏ احور عند القطر احدد , 
largeur f de rotor‏ 
Breite f des Rotors m‏ 
A‏ عرض am JI‏ ف أسنان التروس » العرض القاس نى الاتجاه Sjel‏ 
د cC den E la face‏ العلوى Géi‏ 
Zahnbreite f‏ 
nappe 726‏ هدار . 


nappe f 
Überfall - Lamelle f 


۱۳۹ 


عرق ملتصق بجدار الهدار من أسفل . 


عزم متجه L,‏ حول نقطة هو حاصل ضرب مقدار 


عرق مله هه 
clinging nappe‏ 


e f adhérente 
deck Überfall - Lamelle f 


عزم 


م۱4 


190 


VAN 


moment ۰ 716‏ المتجه d‏ طول العمود الساقط عليه من النقطة » وهو اما 
Yet‏ عزم Bal‏ ` عزم الازدواج الذى يدير به حرك سيارة أو قاطرة» 


driving moment 25%‏ مشلا 6 عجلا نما 
١ ° moment m de rotation‏ 
Drehmoment n‏ 


٥‏ عزم ste‏ ( عزم الثنى ) عزم الانحناء فى الاعتاب عند مقطع معين منها همو 
bending moment 105‏ عزم جميع القوى العاملة والرادة المؤثرة على جزء العتب 


moment m fléchissant 


Biegemoment 2‏ الواقع على حانب واحد من sal‏ حول SÉ s‏ — 
daas‏ , 


VAY‏ عزم القصور الذانى عزم القصور الذاتى لكتلة مركزة حول محور» همو 
moss l pata, "‏ عاصل d Brech‏ مرن A‏ 


° دراسة دوران الاحسام‎ d AS الكمية‎ Trägheitsmoment n 


ar‏ عضو أساسى فى التوافقات والتجاوزات » آحد الیزعین التزاوجين 
pasio member 93‏ الدۍ يكون مقاسه ( قده ) التصميمى Lol‏ لقاسه 


5 organe m normal 
° فده ( الاساسی‎ ) Grundbauteil a 


۹٩‏ العضو الدوار d‏ بکنات الموائع : الجزء الدی یم فيه تغيير كمية 
ds 9| JI 45 + rotor 946‏ للما نم š‏ 
rotor m‏ 
Läufer m; Laufrad n‏ 


. التوربينات المائية‎ d العضوالدوار للتورين  کايسمی‎ d 
runner a) 


roue f motrice 
Laufrad » 


ب ) العضو الدوار المضخة “ايسمى ف الضخات . 
impeller b)‏ 
roue f mobile‏ 


Impeller m; Laufrad x: 
Kreiselrad n 


۱۳۷ العضو الدوار النو: العضو الدوار لمكنة هيد روليكية مشابېة هندسيا 
top 1027‏ وی للمكنة الاصلية ولکنها تعمل تحت وحدة کل من الضاغط 


A rotor m spécifique‏ ` َو 
spezifischer Rotor m‏ والقدرة . 


۱٧۷ 


TERT‏ | عضو دوار يكون السر يان فيه قطريا للتصرفات 
š / VM 4۷‏ 
Y‏ لعضو الدوار لتور ء cial‏ الا أن التصرفات الكبيرة شتاج الى تغيير 


" دافه لرور التصرف‎ l did PN NEM pow Vea 1 فرانسيس‎ 


Francia runner 472 


| ( v الشكل‎ ) roue f motrice d'une turbine 


Francis 
Francla-Turbinenlaufrad n 


— ۱۰۳ الشكل‎ 
pr DL دوارة شور‎ d. Se 


% العضو الدوار لتوربن يتكون من صره مثبت اليها عدد من الرياش دات 
کنن القطع الجناحى بحيث_بمكن d‏ تدور حول محورها » ويم 

| ^ I ۹ wf a e ۰ 
١ ( Les الشكل‎ ) Ë Zeg C أوتوما تيكيا‎ ëss) ضبط‎ Kaplan turbine runner 631 


roue f motrice d'une turbine Kaplan 
Kaplan-Turbinenlaufrad n 


— yt الشكل‎ 


— — —— — — m سة‎ 


PY‏ عض دوار QU‏ الدخل | فى المضخات الطاردة ra‏ يوضع عضوان دواران 
0 دوا 5 As Ó‏ ما d‏ ظممور TT í las ole 9 a Y|‏ وازن A‏ 
( عضو دوار متز ! 
inlet impeller 337‏ 93( الدفع احوری ° 


roue f mobile à double admission 
doppelstrómiges Laufrad ۷ 


) Y^ 


۹۸ عضو دوار جانبى الدخل فى الضخات الطاردة المركزية» الجزء الدوار سن 
side inlet impeller '‏ مضخة L‏ يدخل À dii a TE U‏ 
roue f mobile à admission latérale 980‏ " : خل لسم ف el?‏ الخو ری من | + 3 à)‏ 


Seitoneintrittslaufrad n‏ اس م يدور بزاوية قائمة ليصبح ف الاتجاه القطرى عند 


OM‏ عضو دوار لضخة ` عضو دوار يكون السريان فيه قطريا » ويتكون سن 
طاردة مركز ية قرصين هما وجما العضو وعصران بينهما وبين الرياش 

of ۵ cenrtrifugal pump 588‏ ا عددا Is | u”‏ رى لتوجيه | لسريان ۰ وجور ol‏ یرکون 
one d’une pompe‏ للعضو وحه واحد أو بدو ن أو حه ) العضو الپیکل ). 


( ٠٥ الشکل‎ ) Kreiselpumpenrad n 


الشكل ه١٠١‏ — أعضاء دوارة لمضخات طاردة مر کز يه 


OM‏ عضو دوار لمضخة حور à‏ عضو دوار يكون السريان فيه محوريا ويتلقى جسيم 
Ul impeller of a propeller pump 589‏ عجلة ماسه . ويتكون من صرة مثبت اليما عدد 
pompe à‏ سا سو ده سن ]356,7 CAE‏ قط NS‏ ۱ 


Zentrifugalpumpenrad n 


۰ عضو دوار لضخة mai‏ عضو دوار یکون السريان فيه خلیطا من القطرى 
si "‏ په nl à‏ مه . 
حور À‏ واعوری € و شکل LM‏ 
impeller of a screw pump‏ 


roue f mobile d'une pompe 
hélicoïdale 


Schraubenpumpenrad n 


MMC HEN 


ie e‏ بناء على هيئة قوس يرتكز على عمودين أو حائطين 
arch :‏ كان يستعمل d poe‏ العمارة القديمة . ولقد طورت 
۶ أشكاله حديثا AU‏ الانشاء المعدنى والخرسانی i‏ 
الكبارى والسقائف وغيرها . 


590 


۱۳۹ 


عقدة 2 A‏ نقطة مزدوحة على E‏ على مر le‏ فرعان منه ولكل 


š ( | . 5 عند هده النقطة " ) الشکل‎ As ماس‎ i orunodo WA 
orunode 269 
Doppelpunkt m (elner Kurve) 

يي سس  ....‏ — 
YEA‏ علامات التغذية التموجات AALI‏ بفعل أداة القطع آثناء التشغييل 
marks 64‏ نموي بالمكنات . 

marques f d'avance 
Vorschubriefen fpi 


—————————MM MÀ 


— قناة مكشوفة عندما تصبح‎ d العمق اخرج | العمق‎ eat 
. أقل مايمكن لتصرف معين‎ eritical flow 264 


écoulement m critique 
kritische Strömung f 


۱۳۹ العمق الفعال- ف التروس» السافة نصف القطرية القاسة بين الدائرة 
m e ۰ ge e $ as o | " 1219‏ 
working depth, a‏ الطرفية ودائرة العمق الفعال وهو يدل على السافسة 
Eingriffstiefe f‏ ) العمق ) التی jx‏ با السن المعشقة فى حير السن 

القا بلة العشقة معا . 


e‏ عمود ادارة ( مغزل ) فى SLR‏ التشغیل » العمود الرئیسی فى الككة» 
GH 1035‏ ويكون فى العادة أجوف» وهو الذى (ao‏ طاق ةة 
Spindel f‏ التشغیل c‏ وتركب عليه أو فيه الشغلة أو sa nl‏ 


القاطعة . ( انظر اللوحة ) . 


.) مود دورات عنصر مكنى دوار يستخدم لنقل القدرة (الحركة‎ Réi 
والعمود الى جانب أنه ينقل عزم الدوران فانه يتعرض‎ shall | 


۶ لاجېادات حنى ds‏ . 
وقد يقسم عمود الدوران من حيث شكله وتصميمه 


الى أنواع کثيرة منها الانواع التالية ( الشكل ۱.۷ ) 


à عمود‎ 
straight shaft 
arbre m droit 
gerade Welle f 
ao^ Sie 
crankshaft 


vilebrequin m 
Kurbelwelle f 


rigid shaft 
arbre m fixe 
starte Welle f 


عمود مرن 
flexible shaft‏ 


arbre m flexible 
biegsame Welle f 


مود A‏ د 


splined shaft 
arbre m cannelé 
Keilwelle f 


عمود مشكلة على سطحه الخارجى عدة أخادي — 
( أسنان ) طولية تعمل عثابة خوابير لنقل عزم الدوران 
عند تجميع العمود مع صرة البزه المقابل الشكلة سن 
الداخل بشكل مماثل . ويكون عدد الاخاديد ب أو 
uos‏ أو .+ . (الشكل ۱.١‏ ). 


الشكل ۱۰۸ — عمود محدد 


أحد أنواع أعمدة الدوران e‏ له مرفق واحد AST ai‏ , 
ويستخدم لتحويل الح ركة الترددية الى حركة دورانية › 
أو العكس . يستخدم على نحو شائع فى محركات الاحتراق 
الداهل , ( الشکل Css‏ 


الکوذات اساسه ف EUN‏ ؛ مثل المسامير الملولبة ) 
والخوابس, SUID‏ ( الكراسى ) e‏ والعحلات LM‏ 
ختافة او مكينما من elol‏ وظيفتېا بالشكل المطلوب 
im‏ 


) عمود حدد (عمود مسان‎ ٢٣ 


splined shaft (toothed shaft) 1043 
arbre 7۸ 6 

Keilwelle f 

:۸ مه" عمود مرا‎ 
crankshaft 258 
vilebrequin m 

Kurbelwelle f 

"VA‏ عناصر المكنات 
machine elements 678‏ 


élements mpl de machines 
Maschínenelemente fpl 


۱۱۹ عينة إختبار حتارة 


test sample 
échantillon m 1109 


Probe f 


۳ ۳ 5 iT] à Kai D 


gay‏ الغاز Li‏ قابل للانضغاط يشغل داها كل الحيز الذى 
À> 9) gas e‏ فيه 5 
gaz m‏ 
Gas 7‏ 
vya‏ غارمثای غاز غیلی يتبع قوانين بويل وتشارلز . 
perfect gas 779‏ 


gaz m parfait 
ideales Gas n 


flue gases 450 
gaz m de carneau 
Abgase npl 


— 


٤٤‏ الغاطس2 عمق مركزثقل الجسم الغمورعن سطح السائل الحر. 
draught‏ 


profondeur f d'immersion 
Tiefgang m 


2 الغراب S!‏ فا ON‏ التفریز » مرتکز للمشغولات آفناے ie‏ 
footstock 460‏ التفریز » و SU‏ الغراب zl‏ لتحرك zl d‏ رطة . 


poupée f courante 
Reitstock m 


— —MÀ M— En -_ 


De‏ الغراب الثابت ف الخارط» jyh‏ الثبت فى فرش الخرطة لإدارة 
headstock di‏ الشغولات ° ( انظر اللوحة السا بعة ( , 
poupée f fixe‏ 
Spindelstock m‏ 
A À E o a | » { 1:‏ 
e‏ الغراب 1 D‏ اذا رط EZE ne í‏ 3( فرس |= ET. äb,‏ ن ait‏ 
10 


tailstock‏ بل للغراب الثابت , وسمى « متحر كا » لامكان نقله 


poupée f mobile (contre- -poupée) 


"— i لاخر على طول الفرش ۰ ) انظر‎ OK سن‎ Reitstock m 
, ) السابعة‎ 


غلاف dude,‏ فى المضخات الديناميكية الدوارة » me‏ 


۱ ١1.4 
: d, یغلف العضو الدوار وين‎ shail | dl. lute casin 
. ^^" Gehäuse n der Ledereintritts- 
spirale f 
سن‎ 
۰ ۰ ۰ .. ° وی‎ ° 
غلاف محوی ق دوربین رد الفعل » غلاف لتوزيم المياه بات‎ 491 

و 1 à‏ رياش الدليل - ماه ) تنظ سام 

scroll casing‏ حول مجموعة رياش الدليل € ويخول مزودا بذ 

١ vu u 1 à spiral 961 
pee .) ۱۱. لتقوية . ( الشكل‎ ۹ A piralo 


الشكل . —- | 
JS‏ ۱۱۰ - الغلاف المحوى فى توربين رد الفعل 


٤‏ فاقد الضاغط بالاحتکالك ف الانابيب» الفرق نی الطاقة الكلية بين الدخسل 


d lost in friction 534 
- سم و خرج‎ e f perdue par frottement 
Druckabfall m durch Reibung f 


چ ي o‏ —_ 

۱ Lei و‎ <J | الفاقد‎ org 

A rs er 564‏ روليكية » الفرق بين الضاغط والتغيرد 
i5, " perte f hydraulique‏ الزاوية Ta‏ حدت ق ۱ 9 الدوار. 


hydraulischer Verlust m 


Voo‏ فتحة T‏ المهد روليكا 


orifice‏ دا ۰ À ° í s‏ ) نکون مسمند ° عاده ( فى 
À: > )‏ 4$ 
gu ie J** orifice m . 755‏ 
Öffnung /; Mündung f; Austritt m‏ 


are). 


- vun JA 
مرورا حرا‎ 
. فتحه مغمو رة فنحة لابخرج تصرفما خروجا حرا‎ (Í 
gubmerged orifice a) 
orifice m noyé 
| Unterwasseröffnung f 
هذه‎ d نافوسية فتحة حافتما ملفوفة لتوائم خطوط السريان‎ dach ( ب‎ 
المنطقة‎ | ei ¢ ve $ 
zia ( فتحة ملفوفة‎ ( 
'pellmouthed orifice b) 
orifice m évasé 
glockenfórmige Öffnung f 
. فيرة الذبذبة  زین الهزة الواحدة فى حركة اهتزازية‎ VAY 
period of oscillation 781 
période f d'oscillation 
Schwingungsdauer f 
بتسليط الضوء على عينة الاختبار الموضوعة‎ se فحص بصرى فحص‎ ٥ 
1185 


visual inspection‏ ق Jie‏ النظر » وتفحص العينة بالعين الجردة أو 


Lu: - "R ٩ examen m visuel 
: البصرية المساعدة للنظر‎ 84-2 YU Sichtprüfung f 


څ ى © 1 7 | 0 NT 0 PT‏ او ° 

oie my cum لسن‎ | BA E E فخذ السن‎ A 

tooth flank 1123‏ التخيليتين ) | فير اصينين ( A‏ من 
flanc m de la dent‏ 


9 دائرة Pall‏ والدائرة اجذرية ( دائرة القاع ) . 
E 5‏ ۲.۲ ۰۰۲۲۱۲ 


deal خال من المادة » ويعنى من الوجهة‎ 7 e 
d : رب‎ Ee na | ٠ 
مغلقا أزيل معظم مابه من هواء ويصل فيه‎ na e : ۱ 1169 


. " | | " .. vid 
لصفر‎ d الضغط ااطلق‎ Yakuuri 11: Leere f 


Kal‏ الذى عمل عناصر مكنة أو آلة» ويص: 


7 
لم ۰ ۰ 
= فرش عاد o‏ من اعد بد الزهر أو الفولاذ الیو 5 أو الملحوم | 
T banc‏ " .+ 
Bett Seite Maschine)‏ ) انظر اللوحة السابعة ( Š‏ 
brake‏ ^ أمابتخفيض أو نثبيت سرعاتها أو ايقافها . تتكون 
132 ; 2 ^ . ` . 1 
Bremse‏ أساسا من جزءين ` حذاء ( قبقاب ( » ودارة ( طنبورة ). 
مكن تقسم الفرامل من حيث التصمم الى : 
!( فرملة خار جية el?‏ حذاء الفرملة بالدارة من اخارج . 
external shoe brake a)‏ 
er‏ 
>( فرملة داخلية leds‏ يكون حذاء الفرملة داخل الدارة . 
internal shoe brake b)‏ 
E ٢ zu interieurs‏ 
re‏ به وقنکون من شريط معدنی ال U‏ بلف — 
١ 3 A 1 ۰۰ eR * cw i‏ = 
band brake c)‏ حول e yl»‏ ‘ وتعمل A‏ الشر یط بإحكام حول الداره è‏ 
frein m à bande‏ 
Bandbremse f‏ 
A)‏ فرملة فرود جېازيستعمل لقياس قدرة المكنات e‏ يتكون من — 
(Ge  Froude’s brake 481‏ داخله على عصوين دوارين اخ ما متصل بالکنة 
سټاو والاخر متصل بعمود لايسمح بدورانه وذلك بموازنة 
العزم عليه . ویتغییر كمية الاء فى الغلاف عکن قياس 
۱۰٣۳‏ الفضاء ( الفراغ ( المنطقة desch‏ فى كل الاتجاهات والتى تتعرف بمجموعة 
space 1013‏ اور احداثية منبئقه من حسم . 
espace m‏ 
Raum m‏ 
eY v‏ فعل جر وسکوبی الفعل الجيروسكوبى لمروحة طائرة A‏ هو — 
gyroscopic action 522‏ حر dm 9 P is”‏ باعتما رها حبروسکوبا على حر 5¿ الطا ره 
af action f gyroscopique‏ 
Kreiselwirkung f‏ د نېا A‏ 
y‏ الفعل ورد الفعل اذا أثر جسم على جسم آخر بقوة أو فعل ما تلقى منه 
(M3) action and reaction 10‏ ستاو ومضاد له » وذلك ق حالة التماس zul‏ 


أو نى حالة القوى التى تعمل من بعد . 


action f et réaction 
Wirkung f und Gegenwirkung f 


فى المكنات اليد روليكية ‘ مقدار مما يشرب من مانع 
due‏ الضغط A4 sse Uc‏ من قدره خلال حاری التسرب 1 


leakage loss 


perte f de fuite 653 
Leckverlust m 


فى التروس e‏ الفرق بين A‏ احدى الاسنان وبين 
اتساع ابر الذى تعشق فيه هذه السن . 


AY‏ قوت 
backlash 82‏ 


jeu m de la denture 
Speil n; Flankenspiel n 


سبيكة من الحديد والكربون بمكن تشغيلها على 
الساخن » ويكون فيها الكربون نى الحالة التحدة . 
ويحتوى الفولاذ ( الصلب ) ايضا على عناصر Sl‏ 
یکمیات متحکم فیا . ومن أنواع الفولاذ . 

فولاذ تحدد خواصه آساسا بالنسبة all‏ للكربون 
الذی متویه . 


وهو الذی آضیف اليه عنصر سبائى أو آکثربغر: 
تعديل خواصه . 


فولاذ كربونى يحتوى على ۲,,. / الى 7/۲۰ من 
الكربون . 


فولاذ أضيفت اليه اضافات خاصة من الكبرهيت 
والرصاص. وعناصر آخری لتحسین خاصية ii‏ 
بالکنات . 

فولاذ للعدد له تکوین خاص bis‏ صلادته للقطم عند 
درجة حرارة احمرار منخقض . 


فولاذ سبانی يحتوى على dus‏ عالية من الکروم » وقد 
يضاف اليه النیکل . 
وهو يقاوم أنواعا متعددة من التاکل الكيميائى 


۱۹۱ فولاذ ( صلب ( 


steel 1061 
acier m 
Stahl m 


dy فولاذ‎ (Í 
carbon steel a) 


acier m au carbone 
Kohlenstoffstahl m 


alloy steel b) 
acier m allié 

legierter Stahl m 

mild steel c) 
acier doux 

Flu8stahl m 

free-cutting steel d) 


acie m de décolletage 
Automatenstahl m 


e فولاذ العدد سر‎ (^ 
à 
high-speed tool steel e) 


acier m rapide pour outils 
Schnellarbeitsstahl 1 


و( فولاذ Va?‏ 


stainless steel f) 
acier m inoxydable 
rostfreier Stahl 1 


وحدة 343 كمربائية تساوى مقدار القوة الدافة 
الكبربائية التى تسبب مرور تيار مستمر ثابت قدره أمبير 


واحد فى مقاومة قدرها pol‏ واحد . 


۱۱۸1٦‏ ولت 


volt 1186 
volt m 
Volt n 


مقدار القوة الدافعة الکپربائية » مقيسة بودات 


الفولت » التی توجد بين نقطتین معلوستین . 


۱۸۷ 


) فولتية ) جد‎ 
voltage 1187 
tension f 


Spannung f 


الر په العمود په علیمېا Am:‏ 1۳ .علوم 1 


وس اه مغدم افصل ووصل n „mas‏ مدار لدم 
حركة أو ايقاف العضو الدار. يتكون أساسا من جزءين 
پعشفان أو بفصلان إسايدويا أو ميكانيكيا 
أو هیدرولیکیا . 

يمكن qui‏ القوابض الى : 

وهو یتکون من عضوین دوارین متشابمین یدوران 
داخل غلاف أسطوانى أحد ما متصل بالعمود الرئیسی 
ويعمل كمضخة › أما Vl‏ فمتصل بالعمود الثانوی 
ويعمل كتوربين . (الشكل ۱۱۲ ). 


— 


9m mmm mmm S 


Bësse 


١ ' Z e‏ — عمود رئيس 
سم ٢‏ - عمود ثانوى 
Y‏ — عضو دوار متصل بالعمود 
p‏ 
٤‏ عمود دوار متصل بالعمود 
TY!‏ 


ويس تخد م لوصل حزء دون مکنین IA‏ يكون ey‏ 


EM فيض‎ 


flux of n vector 
flux m d'un vecteur 
iun m olnon Voktors m 


LL 


[> 


قابض ( دبرياج ) 


clutch 
ombrayago m 
Kupplung f 


i‏ قابض هيدر وليكى 


hydraulic clutch a) 
embrayage m hydraulique 
Flüssigkeitskupplung f 


centrifugal clutch b) 
embrayage m centrifuge 
Yliehkrattkupplung 


40۸ 


458 


۱۹۲ 


192 


ومن أشهر آنواعه ( الشكل ۱۱۳ ): 


ویتکون دن فرص واحد أو عد ay TR o‏ 
وقرص wl‏ أو عد o‏ أقراص ejl‏ موصوع c mas‏ 
البعض بالتنذاوب e‏ — يقم کل قرص ملد دربن قرصین 
مدارين . 

وفيه بتخذ سطحا الاحتكاك شكل روط ناقص . وقد 
يبطن أحد سطحى الاحتكاك ALL‏ « فق هده es?‏ 
يكون الاسدقاق (السلبية ( من مر - ۱۳" 
والاستدقاق الشانم هو v '/y‏ ? 


RAR ' 
ARA 2 
AA 
7 
eu 
7 
7 
ود‎ 


الشكل ۱۱۳ - بعض أنواع القوابض الاحتكا كية 
أ) قابض قرص متعدد الاقراص 
ب ) قابض حر وطی 


LA‏ احتکا کی 
friction clutch‏ 


embrayage m à friction 
Reibungskupplung f 


قابض فرصى 
disc clutch‏ 


embrayage m à disque 
Scheibenkupplung f 


EE A 
cone clutch 


embrayage m à cônes 
Kegelkupplung f 


— عجلة بلتن » القوادیس هی عموعة رياش‎ T 
. العحلة‎ Le Less بیصی ااشکيسل‎ e 
.)٤ توت‎ 


فادوس 


bucket 
auget m 
Becher m; Eimer m 


(> 


c) 


(> 


d) 


(^ 


e) 


۱۳۸ 


138 


3 P^ 


٠ قارنة وسيلة لتوصيل عمود جزء مکنی مديربجزء مكنى مدار‎ Yoo 

coupling 255‏ > مستدعا . pi OM.‏ القارنات إلى نوعین | 

(io سريت لسرت أساسيين الشکل‎ Karpini f 

5 قارنة dia‏ تسمح ببعض التجاوز نى ألحاذاة والحركة المحورية 
flexible coupling‏ للعمود ین الوصلین cles‏ كما تسمح ببعض الا هتزا زات 


a) 

. والصدمات التى تصاحب الدوران‎ — Ausglelchekupplung/ 
ب ) قارنة جسيئة — بأى تحاور ف المحاذاة احورية للعمود يمن‎ 
الموصلين معا . وهی تناسب السرعات المتخفض_تة‎ rigid coupling b) 


"TE in ټه‎ š accouplement m fixe 
5 والاعمدة د یمه المحاذاة‎ starre Kupplung f 


>( الوصلة العامة ومن أشهرانواع القارنات المرنة : 
( الوصلة جامعة 
الحركة ) 


universal joint c) 
accouplement m 6 
Kreuzgelenk n 


al القارنات الجسيئة فمن‎ Uf القارنة القرصية‎ (> 
disc coupling d) 


accouplement m à disques 
Scheibenkupplung f 


A‏ ( القارز à‏ المشقوقة 
split coupling e)‏ 


accouplement m à coquilles 
Schalenkupplung f 


الشكل ۱۱۰ — بعض أنواع القارنات 
(T‏ الوصلة العامة ( جامعة الحركة ) 


۱۸۳۳ قاطع الدائرة الک ېر بائية جهاز» يكون أوتوماتيكيا فى العادة» وبستخ ده 
e E .. £ °° WW . 1 3‏ 
circuit breaker 18‏ مفتاحا لقطع الدايرة الكبربائية عندما يتجاوز التيار' 


. ° yll ماتتحمله‎  Trennschalter m 


فى اللوالب » جزه السن الذى يصل بين L‏ 
( جنبيها ) فى أسفل حزاللولب . ( انظر اللوحة الثالثة » 


قاعدة تنص على أن الجسم المغور go d‏ ما یلاقی 


۹4۲ فاع 
t‏ 
eer CH 942‏ 
e ( ١ ١ Wurzel f‏ 
ev‏ قاعدة آرشمیدس 
Archimedes principle 57‏ 


ضغطا من أسفل إلى أعلى يساوى وزن المائع المزاح . 


principe m d'Archiméde 
archimedisches Prinzip n 


فى السباكة » الاداة التى تستخدم لتشكيل السبو A‏ 
الطلوبة » وقد يصنع القالب من الرسل الاخضر » أو 
e SLI ol‏ أو من العدن . 


فى الميكانيكا » قانون ينص على أن الاثر الكلى لجموعة 
من القوى تعمل فى وقت واحد يساوى مجموع آثار القوى 
W515‏ اذا عملت کل متنا على حدة » وذلك بى الحالة 
الاستاتيكية » ويفيدهذا القانون فى امكان تحزئة حل 
السائل. الاستاتيكية . | 


فى الميكانيكا e‏ قانون ينص على أن محصلة القوى 
المؤئرة على جسم ما وقوة قصوره تؤلفان جموعة من القوۍ 
المتزنة . ( يقصد بقوة قصور الجسم حاصل ضرب als‏ 
d‏ معكوس عجلته ) . 


العدل الزمنی i‏ للشغل الدی تبدله القوة el í‏ حاصل 
ضرب القوه d‏ السرعه , وحد تما الحصان . 


۷۲۰ قالب 
mould 720‏ 
moule m‏ 
Form f‏ 
NEN‏ قانون ال ركيب 


( قانون التجميع‎ ( 
principle of superposition 846 


principe m de la superposition 
Superpositionsprinzip n 


Ya‏ قانون دالمبر 
D’Alembert principle 288‏ 


principe m de d’Alembert 
Prinzip n von d’Alembert 


AT‏ قدرة 
power 832‏ 
puissance f‏ 


Leistung f; Kraft f 


. الختارة لقياس القدرة فى احالات البندسية‎ ¿A= Jl 
حصان متوسط المقدرة فى الثانية‎ iols وهى تساوی‎ 
pl d) الواحدة . والقدرة احصانية الواحدة‎ 
قدم باوند فى‎ ev... البریطانی للقياس ( ساوی‎ 
. الدقيقة أو . هه قدم باوند نى الثانية‎ 

والقدرة الحصانية d‏ النظام cS A‏ للقياس تساوى vo‏ 
كيلو جرام متر فى الثانية ( تعادل ه,۲عه قدم باوند 
نی الثانية أو dud roo.‏ باوند فى الدقيقة ) . 

ووحده الکیلو واط تساوی ٤‏ وا قدرة حصانية 4 
ومن ثم فان القدرة الحصانية تساوی Ha wën‏ . 


yon 


sor‏ قدرة حصانية 
horsepower 553‏ 
cheval m‏ 

Pferdestärke f 


ij‏ الفرملية ف التورببنات» قدرة الخرج على عمود الادارة » وان 
AN, En WY‏ کات پات لکت رای ad le‏ 
tako horsepower (D. HP.) 133‏ 


| las pulanance f nu froin on chevaux 
الاحتراق الداخلى » القدرة الستفاد بسا‎ ul EE 
( المفيسة عند عمود الددافة ( أو عمود الإدارة الرئيسى‎ 
ونسمی قد رة حصا نية فرملية نظرا لان‎ , OSAL عند سرعة‎ 
بوساطمة‎ ( des عزم الدوران يقاس باستخدام حمل‎ 
دينامومترأو فرماة احتکاكية ) » عند حافة الحدانة‎ 
, أو عند العمود‎ 


۱۳ القدرة الحصانية المائية ف الکنات المهيدروليكية » تساوی الطاقة الكلية 
ll, Saas gh Zelt s: : 1 1‏ اه ال et‏ - 
water horsepower (W. HP.) 1202‏ مصر وبه ی التصرف بالوزن d‏ مفد ره با لقد رات اخصانية 5 
pulsaance f de l'eau en chevaux‏ 
Wasserkraft f in PS‏ 


٣٧‏ القدرة الحصانية AA‏ ف احر کات » القدرة الحصانية التى تتولد 
PE (I. HP.) 597‏ خليط الوقود | KÉ‏ لدفع الاسطوانات L— CT‏ 
Prerdestärke /‏ ال أسفل فى شوط الاحتراق . ولايدخل فيا القدرة 
الفقودة بسبب الاحتكاك داخل الحرك e‏ وهی بذلك 
JAY‏ القدرة الحصانية Beat)‏ من الحرله . 
ويمكن Le‏ عبين يعطى الضغط الواقع على 
الاسطوانة لتحریکها إلى أسفل . 


۹٩‏ قدرة مد ية QE‏ تخزين الماء فى اخلجان عند ارتفاع الد فى 
tidal power 1116‏ البحر , وعند انحسار الاء ORE,‏ استغلال فرق المستوى d‏ 


puissance f de marée 


Gezeitenleistung f‏ توليد القدرة بوساطة المجلات à sul‏ أو التوربين 
الانبوبى . 


<<<“ سي حص يس 


سس دور د الا ارة ناحية الضغط العالى لموازنة الد ع 
Ë ^t be T‏ 1 لو x‏ 


. لحو ری‎ | Ausgleichsscheibe f 


نقطة مزدوحه على أى منحنی ينطاب عند ها ماساه . 
(nd)‏ 


- 


الشكل ١١5‏ - أنواع ae‏ للقرنة 


Yyy‏ قرنة 
cusp 277‏ 


sommet m 
Spitzpunkt m 


نزوع المادة إلى الانکسار أو التصدع دون وحود 
شوه لدن منظور . 


» فلزی لونه فضى نقطة انصهباره ۲ م‎ Jua 


y‏ یتفاعل d Al e‏ درحات احرارة العتاده الا 
الاحماض القوية . يستخدم فى صنع سبائك كثيرة لها 
نقط انصهار منخفضة » مثل سبائك =‚ NT vw‏ 


جسم من أى مقطع كان » يزيد طوله عن أى بعد 
آخر ق مقطعه . 


KEN‏ قصافة 
brittleness 136‏ 


fragilité f 
Brüchigkeit f 


J قصد‎ ۱۱۹ 
tin 1119 


étain n 
Zinn x 


bar 88 
barre f 
Ntange f 


حزء من الدائرة حصور بين (gai‏ قطرين en‏ — 
والقوس اعصورة بيئهما . ( الشكل (iv‏ 


B B 


الشكل ۱۱۷ — القطاع الدائرى 


۱ ۳ 


۹۷ القطاع الداثری 


sector of a circle 967 
(circular sector) 

secteur 111 76 

Kreissektor m 


yo مصطلح يطلق على أي منحنى ينتج من قطع‎ gje قطاع‎ ie 


e ul Syll conic section 224‏ عادة c‏ أو gé? Get‏ 6 بمستو 


section f de cône 
. ) (الشكل مربب‎ Kegelschnitt m 


الشكل ۱۱۸ - أمثلة لقطاعات 2 ib,‏ 
a‏ - دارة 
me‏ 
- قطع مكاقء 
d‏ - قطع زائد 


© - مثلث متساوى MM‏ 


۷ القطر الأص: 
لقطر EX‏ اللو | ۳ 
eng 712‏ الا 1 ; ۱ 
qti‏ (او قطر Ten OP la‏ 
Kern Bue messer m‏ مستوی للولب Le‏ ( » وذلك d‏ 
(AuBengewinde)‏ اللوحة Goen‏ متعامد مع عو ر اللو لس ) انل ار 
À‏ ۲ = © 


ف اللوالب » قطر الأسطوانة الکبری للولب أسطوانى 
( آو قطر ااخروط الا كبر للولب مستدق ) » وذلك فى 


"وى معين متعامد مع محور اللولب . ( انظر اللوحة 
الثالغة ء (n‏ 


ES‏ القطر الا كر 


major diameter 

diamètre m majeur 686 
AuBendurchmesser 7n 

(Außengewinde) 


فى التوربینات » إذا كانت حافة الريشة عند القطر 
الخارجى موازية حور التوربين يكون للعضو الدوار قطر 
Jalg "JL‏ هوهذا القطر» والا فان له تطریسن í‏ 
ويعتبر القطر التصميمى هو متوسط هدين القطرين . 


فى التوربینات » قطر الدائرة الحددة لحافة الرياش > 


وله قيمة عظمى لتجنب التكبف . 


۹۶۸ القطر اخارجی 
للعضو الدوار 


rotor outer diameter 948 
diamétre m extérieur de rotor 
Außendurchmesser m des Rotors m 


۹:۱ القطر الداخلى للعضو 
الدوار 


rotor inner diameter 947 
diamétre intérieur de rotor 
Innendurchmesser 171 des Rotors m 


فى اللوالب » قطر أسطوانة الخطوة للولب أسطوانی 
( أو قطر bas‏ الخطوة للولب مستدق ) نى مستوى 
معان متعامد مع احور . وق هذا المعنى » J—‏ 
الأمريكيون الصطلح ۰ قطر الخطوة . ( انظر اللوحة 
PET‏ 


۰ القطر الفعال 
( قطر الخطوة ) 


effective diameter (pitch diameter) 
diamétre m effectif (diamétre 


primitif) 
Flankendurchmesser m (Gewinde) 


القطء الزائد المحل الہندسى — تتحرك بحيث يكون 


6 الفری بين بعديها عن نقطتين نابتتين تسميتان 
bla, ç vui hyperbole f i‏ ثابتا . ويعرف كذلك jb‏ 
Hyperbel‏ « البؤردين € a‏ يو 2 ر 


ی مقطع ينشا من قطع مخروط دائرى قا مستوى مائل 
ميل على حور الخروط Ge, sel dsl;‏ زاوية ميل الرواسم 
عليه . (الشكل ١١۹‏ ). 


C 


ال 
٩ Pi‏ — القطع الزائد 
bsa‏ منظر عام > 0 - طریقه رسمه 


d Ve‏ الکاقء احل البندسى لنقطة تتحرك ue‏ يكون بعدها 

parabola E"‏ عن ¿SU ikä‏ ( البورة ) » مساويا لبعدها عن خط 

cl مستقيم يسمى « الدليل » . ويعرف كذلك بأنه‎ Parabel f 
من قطع الخروط الدائرى القائم »مستوی‎ Lin مقطع‎ 
.) ۱۲ . رواسمه . ( الشکل‎ ax Y موار‎ 


m 


Ao‏ القطع الناقص انحل البندسى لنقطة تخحرلك بحيث يكون جموع 
dE? 385‏ بعديها عن نقطتين ثابتتين GU (o) JI)‏ وسماویا 
N Ellipse f‏ 
Us‏ من قطم الخروط الدائری القائم يمستوى يل 
بزاوية حاده على حوره ويقطع جميع )9 — . 
(الشكل Cava‏ 


الشكل ١١١‏ — القطم الناقص 
8 - منظر b cele‏ — طر 45 رسمه 


عينة إختبار بحالتها التى تجهز عليها نهائيا لإجراء 
اختبار ما (ede‏ ويطلق علیپا أیضا اسم st ANE)‏ 
( الشکل (arr‏ 


الشکل ۱۲۲ idas‏ اختبار اسطوانية لاختبار AA‏ 
١‏ — الطرفان يثبتان فى ESO u‏ الاختبار 


قطعة إختبار 


test plece (test specimen) 
énrouvette f 1108 
Prüfstück n 


مساحة من الدائرة محصورة بين أى ونر فيها والقوس 
الحددة بنقطتى تقاطع هذا الوتر مع حيط الدائرة . 


.) ۱۲۳ (الشكل‎ 
A 


£ 


الشكل ۱۲۳ — القطعة الداتر ية 


Je dad)‏ لسطح eUl‏ ىق ¿Us‏ مكشوفة عند حدوت 
تغير ق حالة السريان , 


۹۹۸ القطعة الدائرية 


segment of a circle 968 
(circular segment) 

segment m de cercle 

Kreisabschnitt m; Kreissegment n 


o‏ قفزة هيد روليكية 
hydraulic jump 563‏ 
ressaut m‏ 


Wassersprung m 


فى السباكة» النواة التی توضع فى القالب لتكون 
حدود ll‏ که التی لا عکی MUS‏ بوساطة النموذج ‘ 
مثل الثقوب والفراغات والحيزات الداخلية . 


. الر كوف من الدوابة ویتحر )£ ککتلة واحدة‎ ey 


۱:۵ القلب ( الدلیاث ( 


noyau m 
Kern m 


۱۱۹۱ قلب الدوامة 


vortex core 
noyau 111 de tourbillon 
Wirbelkern m 


x 


۱9۳ القلبى ( الشکل القلبی ( ابيسيكلويد من طية واحدة » وهو العل المېند 


dhaj pee ri 153‏ على SAE‏ نتد حرج على T3 3 ° yl»‏ نا ېتکس د 
LU 10‏ , 4 ۰ ^ 
Kardiolde f; Herzkurve f‏ ومساوية - ل lau!‏ ° ) الشکل £ ۲ ۱ ( ° 
y‏ 


ES 1 
القلبی‎ - ١١4 الشكل‎ ` 


A ٢٢‏ ف اللوالب » جزء السن الذى يصل ين ذنتيبا 
262 سه ( جنبيها ) عند رأس اللولب . ( انظر اللوحة الثالثة » 


erëte f 
7 ( ir Krone f; Scheitel m 


۸۹ قنطرة حجز بناء عبرالنهر لتحويل جزء من مياهه فى قناة 
barrage 89‏ حانبية ۰ و کن التحكم (S — T‏ سطح الاء اماسه 


š barrage m 
e بوساطة بو ابات‎ Sperrmauer f; Staudamm m 


i d. BA قوانينه‎ + e کبلر ی حوالى‎ ge AS قوانن‎ ' wY 
° | y T» 
الکوا کب زو‎ aS; 
لكواكب ) ۱ ) تدور الکوا کب حول الشمس قف قطاعات ناقصة‎ 7) 632 
. دقع | لشمس : احدى بؤرتيها‎ a n dns e N npl 


v‏ ) الخط الواصل بين الشمس والكوكب يغطلى 
مساحات متساوية فى أزمئة متساوية . 

۳ ) النسبة بين مكعب طول الحور الاكبر لاتتضلع 
اك er‏ الرزمن الدورى لذا احور نسبة اه 
لجميع الکوا کب . 
وقد مهد اعلان هذه القوانين لاکتشاف نيوتن 
لقانون الحذب العام بسن ماده الکون ° 


أعلن نيوتن ق ane‏ قوانينه الثلاثة حر AS‏ الاجسام: 
١‏ ) الجسم الواقع تحت تأثير قوى متلاشية يظل ساکنا 
أو یتحر Al‏ حركة منتظمة dann‏ — أحوال 
البداية . 
v‏ ) الجسم الواقع تحت QU‏ قوة محصلة 7 يتحرك 
بعجلة F‏ مناسبة لحصلة القوى وق اتجاهېا . 
F=mf‏ 
حيث A3 m‏ الجسم . وهذا هو القانون الاساسى 
الحركة . 
الاتحاه . 
e‏ أتبعها نيوتن باكتشافه لقانون الجذب العام بين 
مادة الكون e‏ وينص على أن كل كتلتين فى الكون 
تنجاذبان بقوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب الكتلتين 


قوة خارجية ثابتة أو دورية تعمل على جسم سهتز 
y $3‏ على نظام اهتزاره . 


قيمة الالتفاف فى منحنى مغلق Le‏ بالدوامة . 


قوة الشد عل وحدة الاطوال فى سطح السائل ار 
أو عند سطح الانفصال بين مائعين . 


استخدمه لاجرانج d‏ صياغته للديناممکا 
التحليلية » وتعرف بأنها الكمية التى لوضربت فى 
ازاحة العموم لانتحت Ars‏ مسا وبا جموع شغل القوى 
المؤثرة خلال تلك الازاحة . 


القوة التى توثر الى الداخل فى جسم يتحرك فى 
منحنى أو دائرة » وهى عكس القوة الطاردة المركزية . 


e ٠ e é‏ پو 

قوانن نيوتن للحركة 
Newton's laws of motion‏ 

lois fpl newtoniennes du 
mouvement 

Newtonsche Bewegungsgesetze 
npl 


قوة إجبار 


disturbing force 
force f perturbatrice 
Stórkraft f 


قوق الدوامة 
vortex strength‏ 


intensité f de tourbillon 
Wirbelstárke f - 


قوة الشد السطحى 


surface tension force 
force f de tension superficielle 
Oberflächenspannkraft f 


قوة العموم 
generalized force‏ 


force f généralisée 
generalisierte Kraft f 


قوق جاذبة مركزية 
centripetal force‏ 


force f centripéte 
Zentripetalkraft f 


۷۳۲ 


732 


"ri 


334 


ANE 


1194 


٧ 


1087 


e V 


507 


۱۷ 


174 


ق deal‏ الكبريائية مصطلح يطلق Je‏ څېه 
الکهربای لتیار كمربانى . 

وهى فى الواقع الفرق فى الجہد juj Sl‏ بين أى 
نقطتين ( موضعين ) ق الدائرة الکهربانية . 


|"! 


القوة الدافعة الكبر بائية 
electromotive force‏ 


force f électromotrice 
elektromotorische Kraft f 


۳ 


383 


A‏ فى الیکانیکا » ماحد ح u i$‏ وصعلېا d‏ سار 


حاصل ضرب d ee AES‏ عجلة كوريوليس 


YV‏ قوة کور يوليس 


Coriolis force 
force f de Coriolis 247 
Coriolis-Kraft f 


m سس“‎ 100102020 —— — 

ks ° ° ۳ + Uu "V . 9 1‏ 51.4 
59 قوة مركزية طاردة اذا دار جسم فى متحتى e‏ وطر A Gel‏ 0( 
centrifugal force‏ وذلك پم de‏ 1 » كانت له e ai‏ فصورمقدارها Br‏ 


force f centrifuge 1n 
0 4c 
, تطرد الجسم الى خارج النحنی ونکون عمودية عليه‎ 


Fliehkraft f 


à‏ الفعل T‏ النروس € السار الدی يسلكه روفیل السن 

. 72 "P 1 e 6 ° ev 

arc BE c. 53‏ بطول دابره التدحرج خلال وره التلاسس ji‏ 
A aaah m |‏ سل c‏ روفیل السن المقابل له . 


ANN‏ قوى راد" ردود فعل الرتکزات » كما فى حالة الأعتاب 
reactive forces 887‏ المرتكزة على عدد من í ls‏ آو ردود الفعسل 


forces fpl réactives 


e متماسين‎ Que بين‎ Reaktionskraft f; Gegenwirkung f 


wall‏ قوی مبددة قوی مثل قوی الاحتكاك ومقاومات الوسط المستمرينتج 
dissipative forces 331‏ عنما فقد حرء من طاقة iS d‏ يتحول ای حرا ره . 


forces fpl dissipatives 
dissipative Kräfte fpl 


AA‏ قوى ملتقية قوى تشترك فى نقطة واحدة » كحالة القوى المؤثرة 
iem Js concurrent forces 221‏ او نقطة ماد ية š Axa‏ 


forcea fpl concourantes 
zusammenwirkende Kräfte fpl 


۳۳۲ فوى موزعةه قد تكون القوى الطبيعية موزعة على الاحجام كقوى 
EEE "‏ الجاذبية » أو على السطوح کضفوط السوائل على 


verteilte Kräfte fpl‏ آجسام معموره (le‏ أو على الاطوال اذا كان العرض 


أو القطم „kb‏ 


سس 


٥‏ القياسات امپيدروليكية . الفرع من علم الهیدرودینامیکا الذی بختص بدراسة 
hydrometry‏ طرق قياس الكميات Lea EI‏ سال السريان ۰ 


hydrométrie f 
Wassermessung f 


MEE 


Ú constraint‏ بت 
T contrainte f‏ 
Beschrünkung f‏ 


H 


AN:‏ كابس فى الضخات الترددية » الجزه المتحرك حركة نرددية 
DIO M 880‏ داخل الاسطوانة › وله Turm‏ حار ar‏ € و قد عوی 
Stempel m; Rammbär m‏ فى dem‏ صمام الص I‏ 


yay‏ كباس أسطوانة مصمتة 2333 داخل أسطوانة مقر هة 


ve, 203‏ بضغط بخار أو غاز احتراق لوقود فى محر . 
Kolben m‏ 
٣‏ كبل سلك مفرد أوأسلاك مجدولة تستخدم فى التعليق 
cable 143‏ أو d‏ توصيل التيار ab‏ ۰ 
cáble m‏ 
Kabel n‏ 
hh‏ كتلة كمية قياسية تعبر عن خاصية القصور الذاتى للاجسام 


mass 692‏ المادية ‘ أى مقاومتها لتغير حالة I nges‏ وعکسئ 
Gul) eras er‏ عامل Je SSR sal Od veel‏ 
جسم ما والعجلة 7 الناشئة غنها تبعا لقانون نيوتن 

mnm 


da ingot 602‏ — وهو d — MA‏ قالب وتعد کل 


te 7 1 lingot‏ یصقا نه 
Gußblock m; Barren m‏ على الساخن باحراء عملية د رفلة ¿JÚ‏ 5 


Ae ٩‏ مرفقية Ally‏ كتلة تنزلق لتحويل الحركة الدورانية الى حركة 
و25 crank slide‏ ترددية » كما هی الحال فى i hial‏ النطاحة . 


x disque-manivelle » 
. ( ۱ ۲ ۵ الشکل‎ ) Kurbelscheibe f 


الشكل ۱۲ — كتلة مرفقية منزلقة 


۱ ۳ 


ق د رفلة المعادن » ALS‏ = عادة لتجرى علیہ 
عمليات درفلة ¿JÚ‏ . وتزيد سساحة Sl chi‏ 


نصف المدرفلة فى $91 IR de‏ مربعا , 


۱۱۸ كتلة نصف مدرفلة 
( نو ارة ) 
DOOR m ve‏ 


Luppe f; Rohblock m 


AUS‏ بائم با عند نقطة معينة » هی المنتبى الذى 
تصل اليه النسبة بين كتلة العنصر عند النقطة الى 
حجمه عندما يتضاءل هذا الحجم ليصل الى الصفر . 


جسم يتألف من عدد من السطوح المستوية تحده من 
جميع جپاته وتفصله عن الفراغ LS‏ به . وتعرف 
السطوح الستوية پاسم » الاوحه » » وهى 5[ 
والنقط التی تتقاطع e‏ الاحرف (ous‏ « الرووس » . 
Jes‏ عدد آوحه کشر السطوح عن أربعة و تسس 
أمثلته النشور » ومتوازی الستطیلات » والکعب . 


عنصرفلزى لونه رمادى أو أييض مائل الى الزرقة 
نقطة انصېاره ١٢م‏ » استخداماته الرئيسية اضافته 
کمکون للسبائك النخفضة فى نقطة الانصبار يشل 
lu‏ نك d‏ السمكرة و کراسی التحمیل » و کطلاء 
واق للفولاذ والسبائك النحاسية . 


eu .م کنافة‎ 
density of fluid 304 
densité f d'un fluide 
Flüssigkeitsdichte f 


polyhedron 3 821 
polyédre m 
Polyeder n 


IT‏ کدمیوم 


cadmium 144 
cadmium m 
Kadmium n 


KE 


BS. ۱۰۳۰‏ ` چيوبترياء احل الهندسی لنقطة تتحرك فى الفراغ 
sphere‏ میت یظل بعدها ثابتا عن نقطة أخرى ابتة » تسى 


1030 یه 
Kugel f; Sphäre f‏ » الو 25 «. nr‏ سمتوی X.‏ کو لو e JI‏ — 
سطحها ی دائرة قطرها يساوى قطر الكرة » وتسمى 
« دائرة عظمى » » واذا ل x‏ الستوی م ركز الكرة AR‏ 
يقطع سطحها فى دائرة قطرها آقل من قطر الكرة » 
وتسمی « دائرة صغرى » . 
واذا قطعت الكرة عستویین متوازيين فان الجزء 
منها الواقع بين هذين الستويين يسمى » سرة 
الناقصة < ¿ والسطح النحنی للكرة الناقصة يعرف باسم 
« المنطقة الكروية « . واذا قطعت الكرة عستوى daly‏ 
فان الجزء منها المحصور بين E‏ وى القاطع وبين 
سطحېا الکروی يسمى « القطعة الكروية <“ ویسمی 
سطح هذه القطعة » الطاقية الكروية » . ( الشکل 
.(ıra‏ 
الشکل ١١١5‏ — $$ 
١م S‏ بیتوت je‏ لقياس سرعة الانع فى سريان ثلا الأبعاد . 
Pitot sphere 801‏ 
sonde f sphérique‏ 
Pitotsche Kugel f‏ 
۱ كزازة مصطلح یطلق على المنشأ للتعبير عن مقاومت تن 
stiffness 1062‏ للانفعالات . فمثلا تقدر الكزازة فى الاعمدة dus‏ 
ه٥ Bi‏ — زاوية التوائها الى طول قياس معلوم . 
¿US ۳٧۱١‏ ) جودة ( LUI‏ الشغل au AX‏ عن آلة ماء وبين 
effgieney 371‏ كمية الطاقة A‏ 235 بېا تلك e NI‏ ويعس عشېا 
Wirkungapnd m‏ عادة بنسبة 92 45 . 
٢‏ الكفاية اخرارية- d‏ احر کات » النسبة بين الحرارة التحولة الى شغل 


thermal efficiency 1112‏ — يستفاد به وبين ا حرا ره الكلية A!‏ ينتجها Je‏ ° 


rendefnent m thermique 
the her Wirkungsgrad m 


| "© 


WT 


فى الضخات الديناميكية الدوارة » النسبة بين N‏ 
الدوامية عند القطر الخارجى للعضو الدوار الى Af‏ 
الرياش . 


٤‏ كفاية الريشسة 


) جودة الريشة‎ ( 
vane efficlency 


rendement m de la pale 
Schaufelwirkungsgrad m 


1164 


ege 


النسة بين قدره ا خرج ای قد ره الدخل ° 
Les‏ سبيل éi « JA‏ الضخات ساوی اب 
القدرة الائية ال قدرة الدخل . 


V^!‏ الكفاية الكلية 


) الجودة الكلية‎ ( 
overall efficiency 


rendement m total 
Gesamtwirkungsgrad m 


761 


فى الحر کات » النسبة بين القدرة الحصانية الفرملية 
A‏ يمكن الحصول le‏ من امرك تحت Sb‏ 
التشغيل وبين القدرة الحصانية النظرية الحسوبة عند 
تصميمه » أى القدرة الحصانية المبينة . 


فى خطوط الانابيب » النسبة بين الضاغط عند كل 
من نهاية الانبوية وبدايتها . 


النسبة بين طاقة eu‏ فى العضو الدوار الى الطاقة 
المثالية هناك . 

فى الضخات » هی نسبة الضاغط الانومتری الى 
الطاقة AJ!‏ روليكية المثالية حسوبة من الزيادة فى كمية 
الج $¿ الزاوية للما نم : 

وق التوربينات » هی ...3 الطاقة À Ko, il‏ 
#سوبة من النقص ی 45 À‏ 5¿ الزاوية لاما تع 
الى صاق الضاغط على التوريين . 


نزوع المادة الى التصدع » وذلك بحدوث شدخ مطرد 


نحت اجهادات مترددة أو دورية تقل كثيرا عن 
مقاومة اشد . 


الكلال المعجل فى الوقت نفسه بالتاکل الکیمیای . 


حاصل — AN‏ فى السرعة ( وهى كمية 


145 الكفاية الميكانيكية 
mechanical efficiency‏ 
rendement m mécanique‏ 
mechanischer Wirkungsgrad m‏ 


كفاية النقل 
( جودة النقل ) 


efficiency of transmisaion 
rendement m de transmission 
Übertragungswirkungsgrad ٨ 


004 الكفاية المیدر i S‏ 
( الجودة الپیدر وليكية) 


hydraulic efficiency 
rendement m hydraulique 
hydraulischer Wirkungsgrad m 


559 


كلال 


fatigue 
fatigue f 
Ermüdung f 


كلال التآكل 
corroaion-fatigue‏ 


fatigue f par corrosion 
Korrosionsermüdung f 


كمية الحركة 
momentum‏ 


quantité f de mouvement 
BewegungsgróDe f 


AS 


ias‏ الحركة A)‏ كمية الحركة الخطية لجسي ساء هی حاصل ضرب 


. کتلحه ىق سرعته‎ imear momentum 
quantité f linéaire de mouvement 663 
BewegungsgróBe f 


en 


۴۳ كمية الحركة الزاوية حاصل ضرب عزم القصور الذاتى لجسم حول حور 
T ۳ angular momentum‏ سر de‏ دوران الجسم حول هذا ا حور » وکن 


moment ۷ 06 43 


. Aan يطابق عور الدوران‎ Ax KA Drehimpuls m 


D | T ا‎ "um e ° Re 
e والحجم 6 والزدن 1 والشغل 1 والكتلة » ود رحه اخرا ره‎ scalar quantity 955 
grandeur f scalaire 
Skalar vu ` ungerichtete Größe f 


REN 


۱۱۹ كمية متجببة كمية تتضمن معنى الاتجاه Lis‏ مقدار واتږعاه . 
۱ (كمية متجه ) كلا نتقال e‏ والسرعة » والعجلة » وكمية ا (RSS‏ 
vector quantity 1169‏ والقوه . 


grandeur f vectorielle 
vektorielle Größe f 


— کربلت عنصر فلزی لا مع لونه ابيض مائل للزرقة‎ ‚ar 
° خواصه المغنطيسية‎ d یل الحديد‎ er °, EAs انصپاره‎ cobalt 193 
يستعمل فى صنع السبائك بالغة الصلادة » مغل عدد‎ ۰ 
: a clans 5 4 القطع وعدد السرعات العالية‎ 
بالمقاومة‎ (wx! صنع عناصر‎ T الكروم والالومنيوم‎ 

الکپربائية . 


IS us 1-18‏ الموائع الفرع من علم ميكانيكا الوائع الذی يدرس حركة 
m ۱ ° H " 5 .. . £ - -‏ 
ee fluid kinematics e‏ دول التعرض للقوى المسبية لېده احر 4s‏ 5 
cinématique f des fluides‏ 
Flüssigkcitskinematik f‏ 


۱-٧٧ 


فرن رأسى ينتج فيه الحديد الزهر الخام باضافة 
كميات عسوبة من BALI‏ انام والكوك ومساعدات 
الصېر . يتكون الفرن من أسطوانة رأسية من الفولاذ 
Zb‏ بالطوب الحرارى . ويوجد حول الجزء الاسفل 
للفرن صندوق الهواء وودنات لتوصيل elgg!‏ الى 
الاسطوانة . ويوحد NEU‏ سن الیزه NI‏ على il)‏ 
فنحة جانبية لشحن المواد فى الاسطوانة . ويستخرج 
الحديد الزهر الخام من فوهة فى الجزء الادانى الاسفل» 
فى حين يستخرج الثبث من فتحة فى الناحية الخلفيية. 


(الشكل ۱۲۷ ) . 


P P, 
D 
رر‎ 


sn 
— 


z ` Z 


7 


7 
í 
Z 
7 
7 
2 


ELE ۱ 


aa‏ 5گ 


— ~ 
NE 


7 


Ed 


YY 


الشكل ۱۲۷ - فرن کیوبلا لسباكة الحديد الزهر 


كيوبلا ( فرن الدست ) 


cupola 
cubllot m 
Kupolofen m 


IA 


me mE‏ وقد "A‏ » كما قد 
يستعمل معدن اضافة . ومن أساليب اللحام بالقوس : 


وفیه ينتج التلاحم بالتسخين بقوس TP‏ يسه 
بن الکنرود معدل als,‏ وبين الشغلة 1 وحصل على 
التحجيب الواق من تحلل تغليف الالكترود . ولايستخدم 
hasy ı hip‏ على معدن الاضافة من انصېار الالکنرود. 
يه ينتج التلاحم بالتسخين بقوس IS‏ 
QN‏ الكترود سعد لى عار وبين الشغلة , = — اللحام 
بدثار من مادة حبيبية تتماقط على الشغلة . ولايست يستحد م 
ضغط . Jess‏ على معدن الاضافة من الالکنرود . 
) الشكل ITA‏ ( ° 


JSI‏ ۱۲۸ — رسم تحخطیطی للحام بالقوس المغمورة 
Ads‏ ينتج التلاحم بالتسخین بقوس كبهربائية 


بين الكترود Y»‏ وبين الشغلة de ptt‏ الوقاية 
وقد بسلط ضغط » كما قد aq,‏ د اضافة . 


با jl‏ نی B‏ من wë FOE Laus‏ ار 
e yl» d TT E‏ تکون L— e Al JI‏ » وبتسليط 
ضغط سلا م د من آسالیب اللحام بالمقاومة : 


وه = التلاحم بالحرارة A‏ تتولد من متقاومة 
قطعتى التشغيل » الممسوكين معا تحت ضغط الكترودين» 
OL <J‏ التيار الکهربای . ( الشکل ٩‏ ۱۲ ). 


الشكل ۱۲۹ — 
رسم تخطيطى الحام البقعة 


EL 


J 


خام القوس 
arc welding‏ 


soudage m à l'arc 
LichtbogenschweiDen n 


qi‏ الام بقوس محجبة 
shielded arc welding a)‏ 


soudage m à l'arc protégé 
verdecktes Lichtbogenschweißen n 


C‏ خام بالقوس المغمورة 


submerged-arc welding 
soudage m à 16 6 
UnterpulverschweiBen n 


T خام القوس‎ ( > 
غاز خامل‎ 
inert-gas arc welding c) 


soudage m sous atmosphére inerte 
Schutzgas-Lichtbogenschweißen 1 


خام المقاومة 
resistance welding‏ 


soudage m par resistance 
Widerstandsschweißen n 


spot welding a) 


soudage » par points 
Punktschweißen n 


ef 


54 


۹٢ 


912 


ب ) لام درزی li‏ ينتج التلاحم با رارة التى تتولد من pote‏ 
ESA] d» seam welding b‏ 1 المسو کین PHP Cos U‏ الكترود ر 


soudage m à la molette 


NahtschweiBen n‏ دائريين اسر يان «التيار VS‏ ° وتکون اللحعز 
الناتجة مجموعة متتالية من لحمات بقعة متراکة ف 


" په .... ١ ^ p‏ 2 
نرتیب تقدی على طول الوصلة MOT JM).‏ 


SAISIE IIS 


سسسنسسس DN‏ 87 ههه 2 


>( لحام وميضى وفيه ينتج التلاحم فوق المساحة الكلية لسطحين 
flash welding e)‏ متقابلين باحرارة التى تتولد من مقاومة سريان التيار 
"77 الکربالی بين السطحین ويتسليط الضغط بعد كتمال 
التسخين ala.‏ الومیض تفلطح بعض معدن 

الوصلة . ( الشكل ۲۳۱ ). 


RNN 


N 
ll 


الشکل ۱۳۱ = 
وصلة ملحوبة باللحام الوبیضی 


£46 ام بالغاز عموعة من أساليب اللحام » فيها ينتج التلاحسسم 
gas welding 495‏ بالتسخين بلېب غارى 6 e‏ استعمال معدل اضافئة 


be . d au ga 
٠ ومن اسالیب اللحام بالغار‎ . à 92; أو‎ GasschwelDen m 


Autogenschweißen 7 


adi tee (Í‏ .ينتج التلاحم بالتسخين بلېب غازى حمل 
À 2)‏ کسی أسيتيلينى عليه سن pes‏ اق الاسیتیلین e‏ الا كسيجين 6 يسو 


. 1 "AE : soudage m oxyacétylénique 
5 ( ۱۳ استعمال معدل اضافة أو دوه . ) الشکا‎ Azetylensauerstoffschweißen 2; 


Autogenschweißen 1 


الشکل ۱۲۲ — مشعل ( بورى ) للحام اليدوى باللبب الاكسى 
آسیتیلینی 


وفيه ينتج التلاحم ech‏ أو لهب غازية يحصل 
عليها من احتراق الاسيتيلين مع الهواء » دون تسليط 
ضغط ( ومع "umo‏ معدن Sul‏ أو بدونه ° 


ب ( ام بالہواء اء والاسیتیلین 


B ncetylene welding b) 
soudage m air-acétylénique 
Brenngas-Luft-Schweißen n 


مجموعة أساليب لام led‏ ينتج التلاحم بالتسخين 
ای د رحه حرارة مناسية el‏ من حوالى Wl j Š Se,‏ 
dote‏ » وباستعمال معدن إضافة لاحديدى درجة 
حرارة انصپاره أقل من درجة حرارة انصهار معد 
( أو معدنى ) الاساس . ويتوزع معدن الاضافة بين 
سطحى الوصلة بالتجاذب الشعرى 


حموعه Ju‏ حام » فیا x‏ ج er‏ بالتسخن 
الى درحات حرارة مناسبة أقل من iad) sy, d‏ 
مئوية 6 وباستعمال معدن اضافة لاحدیدی درحة حرارة 
oj lail‏ أقل من درجة حرارة انصېار معدل (أو 
معدنى ) الاساس . 


اندماج ( تلاحم ) موضعى لافتی معدن با » ينتج 
Delt‏ الى درحات حرارة مناسبة » وقد يسلط ضغط c‏ 
كما قد يستعمل معدن اضافة . ويكون لعدن الاضافة 
درجة انصپار تساوى بالتقریب درجة حرارة انصبار 


معدن ) أو معدنى ( الاساس . 


القدره على تحمل مادة ما للتشوه بالتشغيل ا 
الساخن أو البارد » وعلى ذلك فان الادة اللدنة AS‏ 


شكلها الاصلی بعد ازالة الحمل السلط عليما . 


خاصية ف الوائع تعمل على مقاومة اجهادات القص » 
Lie Uns‏ قوی احتكاك داخلى بين طبقاته . 
تتوقف قيمتها على السرعة الشسيه y‏ نزلاق ده 
الطبقات بعضما فوق بعض . 


جزء من هيكل الحرك أو المكنة يكون منه ئثابة 
e Ac UJ!‏ 


el ۱۳‏ مونة 
brazing 134‏ 
braaage m‏ 
Hartlótung f‏ 
deg Anen‏ سمكرة 
soldering 1006‏ 
soudure f‏ 
Lóten n‏ 
w‏ © حے 
1۱1 أ حمة 
weld 1211‏ 
soudure f‏ 
Schweißung f‏ 
AW‏ لدونة 
plasticity 813‏ 
plasticité f‏ 
Bildsamkeit f‏ 
A VAY‏ و جة 
viscosity 1182‏ 
viscosité f‏ 
Viskosität f‏ 

e 
لوح الااساس‎ ١ 59 


bed-plate 100 
bâti m d'assise 
Auflagerplatte f; Grundplatte f 


من القوی الفراغية Ales‏ ی ایسسط 
حعصل Les T‏ 


صوره لېا وهی e ai‏ ع صله واردواج 
حوره خط عمل القوه 1 


د 


۱۳۳ 


1224 


(iles ( لولبية‎ 


torseur ə» (visseur) 
Schlüssel i 


Fe" 


۱۱۹ " ال وش ف العضو الدوارالحوری » تغير زاوية J‏ —— ¿ 
116 ى الريشة ما بين الصرة حتى القطر الخارجى 

vrillage m d'une pale 

Schaufelverwindung f 
مانع تسرب عنصر يستخدم فى الوصلات التحرکة بين البزهء‌یسن‎ ur 
من سرب السوائل‎ AL التحرك والثابت لنع أو‎ c 962 


TEC ntes‏ أوالاً بخرة أو الغازات خلال الثغرات الوجودة بباء 
كما يستخدم نم دخول الاتربة والغبار الى عا 
أعمدة الدوران . قد يكون المانع جلبة ( قدحا ) اسطوانية 
من A‏ أو المطاط » أو حلقات معدنية ( كحلقات 
کباسات محر کات الاحتراق الداخلی). (الشکل ۱۳۳). 


الشکل ٣۳٣‏ مانع تسرب 
gu £o‏ الحالة من الادة سواء أكانت سائلة dl‏ غازية . 


fluid 451 


fluide m 
Flüssigkeit f; Medium n 
(Flüssigkeit oder Gas) 


pile AA‏ بلاستيكى كاذب مائع غير نيوتونى يتزايد فيه معامل اللزوجة سم 
861 


. آزدیاد احهاد القص‎  pseudopiastic ۵ 
fluide m pseudoplastique 


peeudoplastische Flüssigkeit f 


۳۳۲۳ مائع 6246( مائم غير نيوتونى يتناقص فيه معامل اللزوجة سم 


. تزايد احپاد القص‎ dilatant 4 323 
rac راید‎ fluide m dilatable 


dehnbare Flüssigkeit f 


non-Newtonian fluid 740 
fluide m non-newtonien 
Nicht-Newtonsche Flüssigkeit 


eg 
. للانضغاط مائع معامل تمدده الحجمى له قيمة صغيرة‎ LE مائع‎ AE 
compressible fluid 214 


fluide m compressible 
kompressible Flüssigkeit f 


KA 


rS 1184‏ لوا - : حالة سريان zu‏ جوار جدار. 
viskoso Fitissigkelt f‏ ) الشکل T:‏ ( . 

الشکل ۱۳ — 
lac‏ السرعة لتدفق ماد ٽح لزج على 
طول جدار 

0۸0 مائع dlu‏ مائع تخيلى غيرقابل للانضغاط ولايحدث فيه إجهاد 

fide DÉI 

ideales Medium n 
مسح‎ Lab نم يتناسب فيه احپاد القص تناسيا‎ 1۳ TET المائع‎ vv 


. التشوه الزاوی‎ E ie 


تتکافاً كل حموعات الاسناد القصورية iile d‏ 
جميع القوانين الطبيعية » ومن Le‏ قوانين الحركة . 
ما فانه يكون = أيضا بالنسبة ١‏ لاية pr ic pat‏ 
e‏ 


کل مجموعة اسناد تتحرك حركة انتقال متواز بالنسبة 
لجموعة اسناد قصورية أخرى فانها Le‏ نفسها تعتبر 
جموعة قصورية » آی يسرى على الحركة فيها قانون 
القصور . 


Newtonian fluid 734 
fluide m de Newton 
Newtonsche Flüssigkeit f 


Lag‏ النسبية 


principle of relativity 845 
principe m de relativité 
Relativitátsprinzip n 


La £4‏ جاليليو 
( ف النسبية ( 
Galileo's principle 491‏ 


principe m de Galilée 
Galileisches Prinzip n 


is لاية ح‎ (f pat) مؤذاه آن. التكايل‎ Lt 


. دالة لاجرانج‎ ۳ LL » صغرى‎ il O "Wer 


Lie ۸‏ هاملترن. 


Hamilton principle 528 
principe m d'Hamilton 
Hamiltonsches Prinzip n 


مقاومة الاده للكسر p e eüll‏ قوه احتمالسا 


٤ک‏ مدا هت ( لأقل انحناء ( مبدأ مؤداه أن المسار JI‏ 
بت هرر 2 . l‏ 
ra principle sis‏ | لفراغ النونى الا بعاد یکون 
n‏ ی ll erben‏ رات الاخری ° 
۱۱۸ متانة 
toughness ne‏ للإجہادات fe e y ll‏ 
tenacité f‏ 
Zühlgkeit f‏ 


ود 


ul. (Ue seas? 1‏ اذا كان اك 
vector 1166‏ حرا í‏ أو تعن عقدار و ول وسېم > Ol. s.‏ 
vecteur m‏ اانحه Le |A‏ عما مثل القوة À‏ 


Vektor m 


vorticity vector 1197‏ السرعة الزاوية لعنصر الما نع عند النقطة , واا ه ه 
Wirbelvektor mo n‏ عمودی على مستوى الدوران . 


free vector 476‏ کالازدواج مثالا ° 
vecteur m libre‏ 
freler Vektor m‏ 
SY‏ متجه مقيد خط عمل متجه يتغير أثره اذا مانقل موازيا لنفسه » ولذلك 
line bound vector 662‏ يكون مقيدأ Le‏ عمل الا أنه يستطيع الانزلاق عسلى 
limienfuchtiger Vektor m‏ خط العمل نفسه دون أن يتغير آثره e‏ وذلك کالتوة 
Ze e s ۰ & a = E ee e EI‏ وه . f‏ . 
AM‏ متجه مقيد بنقطة تاشر متجه يتمثل ف القوة الوترة على جسم مرن او ON‏ 
 point-bound vector 816‏ من نقطة 4 » وهده يتغس أثر ها AS‏ نقطة التأثر 


vecteur m borné à un point 
Ortsvektor m 


Ve AN‏ متصل الزمان والمكان النظرية النسبية تجرد الزمن من صفته ااطلقة وتضمه 
Asch space-time continuum 1017‏ رابع للاحداثیات الفراغية à I‏ ) ,2 ولا x,‏ ) 
š 5 continuum m spatio-temporel‏ " 
Raum-Zeit-Kontinuum n‏ فيما يسمى » متصل الزمان والکان s; X‏ 


"YA‏ متمائل التکوین تعتبر المادة متمائلة التكوين اذا تشابهت خواصبا 
isotropic 621‏ ق جميع cola UE VI‏ کالعادن المسبوكة مثلا أا 
isotropique‏ : 


خواصما فى الاتجاهات العمودية عليما . 


۷۷۱ متوازى الاضلاع شكل هندسى رباعى مقفل » كل ضلعين متقابلين فيه 
aris m =‏ د سو ستو dere du‏ وایست o‏ زوا ياه mon‏ 


° ( ro الشكل‎ ) ۰ ic فا‎ Parallelogramm n 
0 C 


de‏ ۸ الشکل iro‏ متوازی الاضلاع 


مور کل من فاعد Aal‏ على شكل متوارى أضلاع š‏ 
( الشکل ۱۳١‏ ) . 


۸ ۵ الشکل ۲ — متوازى السطوح 


ya‏ سب أو متوازی سطوح — í "io‏ یکون کل سن 


قاعدتیه على شكل مستطیل . ( الشکل ۱۳۷ ). 


الشکل ۱۳۷ - متوازی الستطیلات 


عدة تشغیل ذات حواف لعمل الثقوب الستدرره 
بالتدور . ( الشکل (ira‏ . 


الشكل ۱۳۸ - مثقب ( بنطة ( 


متوازى السطوح 
parallelepiped‏ 


siot La aa m 
’arallelepiped n 


متوازى المستطيلاات 


7 rectangular parallelepiped 


parallélépipéde m rectangle 
Rechtflach n; Quader m 


(day) مثقب‎ 


drill 
foret m 
Bohrer m 


VN 


770 


۸44 


894 


Yo: 


1 . ۾ مكنات التشغيل ۾ أداة لتوسيع الجزء العلوی ۰ 
Las Yor‏ تخویش Lait Aal‏ سكل أسطوانة موسعة . ( الشكل ra‏ 


rbore 
foret m à této 253 
enker m n cylindrique 


Jeu‏ ۱۳۰۹ - مثقب تخويش أسطواف 


— MN 


D‏ میق تخو بش خرو فى مكنات التشغیل » أداة لتوسیع الجزء العاسوی من 
: خویش محروطى kw‏ شكل مخروط ناقص . ( الشكل ١56‏ ). 


countersink 254‏ 
fraise f‏ 
Spitzsenker m‏ 
الشكل ٠٤١‏ مثقب مخويش 
El ۹‏ شكل هندسى Jii‏ ذو ثلاثة أضلاع تحصر ينېا 
triangle 1136‏ ثلاث Wlan‏ مجموعها "٠۸۰.‏ . وقد يكون الثلث حاد 
7 الزوايا أو d‏ الزاوية أو منفرج الزوايا وفقا لقم 
زواياه . وأى مثلث لاعکن أن يحتوى على أكثر سن 
زاوية واحدة ¿ZÚ‏ أو زاوية واحدة منفرجة . 
Ed wie‏ الاساسی ۀ فى اللوالب » المثلث الذى (ac,‏ ضلعان منه شكلا لسن 
Ted,‏ نظرية ذات قمة وقاع حادتين » ولهما نفس خطوة 


Grunddreieck n‏ السن الاساسية وزاوية ضفتيسماء والضلم الثالث 
للمثلث e‏ أو قاعدته , يوازى راسم الا سطوانة التى 

اللولب . ويكون ارتفاع ( آو عمق ( 

de‏ ساسی هو السافة المقيسة Lapes‏ على احور من 

راس لثلث الى قاعدته . ( انظر اللوحة الثالثة » ۱۳ ( . 

وهدا المثلث هو الاطار الذى برسم عليه الشكل 


الاساسى والشكل التصمیمی TT‏ 


IN" 


SA CN‏ الكر T;‏ شكل هندسى مقفل محدود بثلاث أقواس من ثلاث 
H .. A 3 ١‏ ^ 
min triangle eu‏ دوا ر عظمى متا قيه على سطح Tu‏ ۰ ) | لشکل st ٤١‏ 
rlangle m sphérique‏ 


sphärisches Dreleck n 


— ٧٤١ JO 
(ABO) المثلث الكروى‎ 


۱۱۹۹ 20 محال الدوران منطقة ق ell‏ تكون لكل نقطة Wei‏ حركة دورانية 
vorticity field ° 1196‏ حدد ها بتجه السرعة الزاوية هناك , 
région f rotationnelle‏ 
Wirbelfeld n‏ 


١‏ حال القوى اليز الذى تنتشر فيه خطوط قوى الجال وبالتال سی 


4 . ° 
. یظهر < | ره‎ field of forces 431 


champ m de forces 
Kraftlinienfeld n; Kräftefeld 2 


AAV‏ محال بسيط الاتصال منصقة نى المائع يمكن أن ينكمش فيها أى منحنى 
simply connected region ' 987‏ مغلق الى أن يصع نقطة دون الخر وح عن المنطقة 8 
f région f à connexion simple‏ 


einfach zusammenhängender 
Bereich m 


—— حال متعدد الاتصال منصطقة فى المائع لايمكن أن تنكمش فيها‎ ٥ 
مة فى النطقة لتصیح نقطة‎ TRU المنحنيات المغلقة‎ wend حصا‎ region 


région f à connexion multiple 
mehrfach zusammenhüngender 


Bereich m 
EE 7٠7 
يتلاشى الشغل البذول فى الانتقال حول أى‎ Jue . حال محافظ‎ yri 

° مغلق فيه‎ h,e conservative field 231 
champ m conservatif 

konservatives Feld n 
حری فنتوری إختناق فى قناة مكشوفة » يستخدم لقياس التصرف‎ \\vo 

١ ° 1175 


Venturi-fume‏ ق هله القناة 
canal m de Venturi‏ 
Venturikanal m‏ 


سس dM NN‏ ی سب سس « 
use‏ ری سریان مغاف للمائم » وفيه یکون السریان 
Cha H 191‏ شه 


C olosed conduit 


conduite f fermée 
geschlossener Kanal m 


جر ی مفتوح Se‏ سر QU‏ محدد lo ze‏ بجدران صلبة ومفتوح للجو فى 
open conduit ° 750‏ ال جزء الباق y‏ نهر مثلا ) * ۱ 
conduite f découverte‏ 


offener Kanal m 


۷ ا 


أداة ذات نصال رقيقة من الفولاذ على شكل Je‏ 
يختلف سمك کل سلاح Le‏ عن الاخر d‏ حدود أجسراء 
من اللیمتر او البوصه . تستخدم فى unte‏ ارات 
الصغسرة بين آحزاء الکنات . 


E cabo a sed m‏ سور 

تخيلى » أو دوران خط مستقيم حول مور شمالى ( أى 

لايتقاطع معه. ) . وای plais‏ مستوی عمودی Le‏ 

LS - £ = É e 

عور الجسم — O‏ دايرة ( وای مقطع Sam,‏ — 
بمحورة يكون قطعا زائدا ( الشکل ٧٤١‏ ). 


الشكل ۱۲ — مجسم القطع الزائد 
Lin, - a‏ 
b 0‏ رسم منظور 
السطح الناشىء من دوران قطع ناقص حول أحد 
وريه . وای مقطع عستوی gape‏ على هذا احور 
دا ره » وای مقطع مستوى مواز له قطع ناقص . 


مس 


feeler (gauge) 
calibre m à lames 


Blechlehre f; Dicktenlehre f 


uber]‏ ره 


hyperboloid 
hyperboloide m 
Hyperboloid n 


حسم القطع الناقص 


ellipsoid 
ellipsoide n 
Ellipsoid n 


۱ ۷ ۸ 


جسم جميع أوجبه متماثلة وکل منها شكل هندسسى 
7 | . من آشپر cues‏ النتظمة المكعب » والېرم 
الثلاثى . تعتبر الكرة كذلك Lg‏ منتظما . 


. اڅزه من الجسم الحصور بين مستويين متوازيين 
قاطعين للمجسم . من أشېر ا حسمات الناقصة : السرم 
الناقص » والخروط الناقص . ( الشکل ٧٤١‏ ). 


em‏ سه - می 
"a‏ هر 


٩ b 
b 
ا حسم الناقص‎ ۳٣ الشکل‎ 
ناقص‎ lä و - هرم‎ 
ناقص‎ FU محر وط‎ — b 
مجموعة أجسام بسيطة القيود » وهى التى تشتمل‎ 
cU las أو‎ Li معادلات القيد لها على احداثيات‎ 
. ورمن‎ 


————————————— 


مجموعة محاور احداثية متخذة ىق جسم متماسك 
tés‏ غل الحركة فيه قانون القصور الذى مؤداه أن 
الجسم المتحرك بسرعة منتظمة مستقيمة يظل كذلك 
مالم y$‏ عليه قوی . | 


جموعة من البکرات مر كبة — خاص تستخدم 
ی عمليات رفع الاثقال وحقق فائدة الية . 


فى التوربينات » حلقة مزودة بأذرع توصيل Gl‏ 
تصل بين جميع رياش الدليل وبين النظم لقح 


هذه الرياش أو غلقها بنفس الزاوية . 


۱۷۹ 


il انحسم‎ 


regular solid | 
solide m régulier ` 
regelmäßiger Festkörper m 


frustum of a solid 


tronc m d'un solide 
Stumpf m eines Kórpers m 


حموعة أجسام هولونومية 
holonomic system‏ 


systeme m holonöme 
holonomes System n 


di عموعة إسناد فصور‎ 
inertial system of reference 


système m inertial de rélérence 
Trágheitsbezugssystem n 


system of pulleys 


système m de poulies 
Flaschenzug m 


حموعة تشغيل البوابات 
gate gear 1‏ 


mécanisme m de vannage 
Schieberbetátigungsmechanismus m 


Ang 


904 


AY 


483 


04۸ 


548 


UT 


601 


١ 


1096 


£4V 


497 


its ¿¿‏ من الشمس والكوا کب التسعسر 
SCH‏ بها والتى تدور حولما کمر كز للمجموعة . 


مموعة .نكفى معادلات اتزانها لحل القوى ist‏ 
TIT TW.‏ تنساوی العادلات واجا هيل فى العدد . 


مي edd‏ التاسك تتلاشى حوليا جواصل 
ضرب القصور . من حالاتما الخاصة محاور J‏ — 
فى البسم التماسك . 


- t مه‎ 
مجموعة سمسيه‎ 
solar system `° 


système m solair 
Sonnensystem ^ 


١١٠١م‎ 
1005 


محموعة A‏ ۵۵ إستاتيكيا 
statically determinate n‏ 
systöme m st om‏ 
en atiquement‏ 
statisch bestimmtes System n‏ 


MN 


1056 


٣‏ محاور قصور رئیسیه 
principal axes of inertia 843‏ 


axes mpl principaux d'inertie 
Hautträgheitsachsen fpl ۱ 


أداة لتحدید ¿ أو للتحقق من » دقة قياس سمة با 
ومن أمثلته ٠‏ 


حدد قياس من طراز بسيط » مثل قضيب طرق » أو 
سداد اسطوانى املس حدد مقاسه ( قده ) بأقصى مايمكن 
من الدقة بالنسبة الى مقاس الطول الایامی . 


محدد قياس يكون المرجع النهانی للحكم على دقة 
أبعاد النتجات التى ينتمى الیپا هذا احدد . 


على à35‏ ابعاد 
حددات القياس الاخری أوالمنتجات . 


دد قياس غير متغير يستخدم لعرفة مااذا كان مقاس 
جزء ما يقع داخل الحدود النصوص علیها له . 


حدد ; . T‏ 
ons‏ للتحکم d‏ ادنى حدود معدن الشغلة . 


299 قياس رہ 
SZ‏ المصنع أو ااشتری Ae‏ التفتيش 


eut على البزء‎ die?! 


4۹۸ حدد قياس 
Calibre m T‏ 
Lehre f‏ 
(i‏ حدد قياس إمامى 

a) 


standard gauge 
calibre m standard 


Normallehre f 

ب ) حدد قياس رئيسى 

master gauge b) 

calibre m étalon 

Prüflehre f 

> ( حد د قياس مر جع 
e)‏ 


A de réfé nce‏ ن 
calibre m de re‏ 
Normallehre f; Vergleichalehre f‏ 


?( حد د قياس للحدود 
d)‏ 

parl gis de limites 

Grenzlehre f 


حدد قياس عر 
go gauge‏ 

calibre m passe 
Gutlehre f 


" f) 
auge 
an pa limitatif 
AusschuBlehre f 
$e. قياس ثم‎ À (2 
: g) 


ction gauge 
bre m de révision 
Abnahmelehre f 


AV‏ لد قياس الا حناء حد د قياس يستخدم لراحعة Ai A‏ الانخناءات الوحوده 
radius gauge ^‏ — الحزوز وانجارى بقطع التشغيل . ( الشكل ٧٤١‏ ). 


gabarit m à rayon I 878 
Halbmesserlehre f 


الشکل £t‏ — 
محدد قياس الاعناء: 


DI‏ " محدد قياس عط شعرى محدد قياس یستخدم للتأكد من استواء سطوح قطعة 
hairline gauge‏ التشغيل استواء تاما . ) الشكل ه ‏ ۱ ( ° 


régle f à angle aigu 


StrichendmaB n 
اټ‎ 
- ٥٤٤١ حور الشکل‎ 
spé kx قياس‎ xe < > 7 


927 


de) قياس بقرص مدرج اداة قياس مزودة بقرص غه رع تستخدم اراچ‎ Aë ٣١ 
هه المساحات الكبيرة » ومراجعة الشغلات من حيث التوازى»‎ 311 
€ سا وبرأجعة آعمدة الدوران من حيث الدوران الصحیح‎ (m) à cardan 


الخ . ( الشكل ٧٤١‏ ) . 


- ٤٤١ الشکل‎ 


|^! 


مكنة نمتخدم نوعا من الطاقة » محل الحرارة 6 لتوليد 
طاقة AK‏ 

وقد ينم CN‏ الوقود داخل العرلد - وعند ند يعرف 
العرك باسم « حرك احتراق داخلى »» أويتم خارجسه 
"i.‏ ا لجال a‏ العر کات البخارية : 


احد أنواء محركات Al Gell‏ الداخلى » فيه يسحب 
خلط EIER‏ سن البعرین والمېواء ` é‏ ط داخسل 
الاسطوانات ويشعل Gov‏ وس اط شمعات شرر 
) بوحیم‌ات ( N‏ يسم تخد م d balas‏ سيارات ii‏ کسوب 


وبعض انواع اللوارى والر کبات الاخری 


محرك تتحول فيه حركة الکباس أماما وخلفا االى 
iS >‏ دورانية باستخدام دراع توصيل وعمود š Er‏ 


آحد انواع ع ركات الاحتراق الداخلی » فيه يستخده 

وقود عالى الكثافة بطيىء التطا بر ( تسیا ) عق 

داخل الاسطوانات ويعتمد فى احتراقه على اخراره 

e Jo AJ!‏ التولدة, من الا تضغاط à‏ را e‏ = کات 

: أنواع‎ 9 dl d» 

Cà‏ حر کات منخفضة السرعة ve.)‏ لش 
ق الدقيقة ) کالستخدمة ق السفن . 

+( محر کات متوسطة السرعة ) . — dAn,‏ 
T‏ الدقيقة ) کالستخدمة ق القاطرات البحرية 
او حطات 2445 القوى وق P!‏ الصیناعس-ته 
الاخرى . 

۳ ( کر کات عالية السرعة ( سرعتها | > ف 
٠‏ لفة فى الدقيقة ) كالمستخدمة فى قاطرا 
السكك الحديدية والاوتوبيسات واطرارات الزراعية. 


الجزء فى دائرة نقل الطاقة البيدروليكية الذى 
حول هذه الطاقة الى طاقة ميكانيكية . ومن أنواعه ٠‏ 


dei 
engine 


machine f (moteur) 
Motor m 


٠ .. $ 

محرك بنزين 
petrol engine‏ 
moteur m à essence‏ 


Vergasermotor m (Ottomotor m) 


J‏ ترددی 
reciprocating engine‏ 
moteur m à mouvement‏ 
alternatif‏ 

Kolbenmotor m 


dy» 5 
diescl engine 


moteur m diesel 
Dieselmotor 01 


حرك هیدرولیکی 


hydraulic motor 
moteur m hydraulique 
Hydromotor m 


۳۹۰ 


390 


VAS 


786 


۸۹۱ 


891 


۳۹ 


316 


AM 


566 


١ AY 


حرك هيد روليكى ذوکباس ) مزدوج العمل عادة ( 
ليمكن الحصول Aën‏ على حركة خطية فى نماية عمود 
الکباس . ( الشکل .)٧‏ 


11 à SEN SS. ⁄ 


۱ boost RUN 


1 | ڪا‎ j III ` 
SSS 


AUX 


(7 


7 


f: RI NY 


uuFORN PPP D 


الشكل ٧٤١‏ - محرك خطى 


محرك هيد روليى ¿S‏ الحصول منه على حركة 
دوارة . فيمكن أن تكون LI‏ مضخة امحابية دوارة محر كا 
دوارا اذا عكس dei‏ التدفق . 


محرك خطى الا أنه مزود جر يدة مسننة وترس فى 
نهاية عمود الكباس للحصول على جزء من لفة او بضع 


لفات , 


احصلة لقوتن lic‏ مقدارا واتجاها قطر متوازی 
الاضلاع الرسوم على القوتین كضلعين متجاورین فيه . 
ولاعاد احصلة لجموعة من القوی تستخدم قاعدة بتوازی 
أضلاع القوی على التعاقب d‏ تعبين محصلتها وهسسی 
القوة التی Wie‏ جمیعا من حیث الاثر . 


linear motor 

moteur m à mouvement 
de va-et-vient 

Motor m mit geradliniger 
Bewegung f 


rotary motor 
moteur »n rotatif 


a) 


ب ) 


b) 


Motor m mit drehender Bewegung f 


semi-rotary motor 


moteur m semi-rotatif 
halbumlaufender Motor m 


resultant 


résultante f 
Resultierende f 


السار الناتج من تحرك نقطة ما فى مستوى أو فى 
الفراغ وفقا لشروط معينة . 


اځل المېندسی 
locus‏ 


lieu » géométrique 
geometrischer Ort Au 


(> 


c) 


۹٩ 


916 


AN: 


670 


بين عن حدة » بل تكون مكونات السبيكة موزعة 
توزيعا متجانسا وهی فى حالة التجمد لتكوين طور مفرد . 


solid solution 


solution f solide 
feste Lósung f 


ju vil dl» NI یتلمی‎ 6 SUITE بسك لعمود أو عور‎ 


على أى منم‌ما e‏ 
مكن تقس احاسل — وفقا لنوع الاحتكاك الناشیء 
T GMT PNEU‏ 


\ AT 


حمل ( كرسى ) 


bearing 
palier m 
Lager » 


\ 


۵۸ 


1008 


۹۸ 


98 


ويتكون أساسا من جزأين : مبيت » ولقمة ( جلبة ) . 
وقد تكون اللقمة ساكنة بالنسبة للمبيت » أو ig pea‏ 


أو ذاتية الحاذاة . 


ويتكون من أربعة عناصر أساسية .هی : مد رچ 
خارحية » ومدرجة داخلية » ونتدحرج Lars‏ عناصر 
دحروحية ( cu‏ 6 أو أسطوينات, أو إبر ) TTE‏ 
تباعد بين العناصر الدحروجية وتحفظ المسافة بينها , 


الدروحية » وفقا لشکل العناصر 


وبمكن تسمية احایل 
الدروجية بها 6 di‏ " 


اذا JH yl‏ على الحمل فى dëi‏ عمودى على عور 


اتجاه مواز حور RL‏ العمود . 


تماثل العمود الدوار . 


yl D‏ الحمل عليه فى 


إذا أثر de‏ على الحمل فى هذين الإتجاهين Lan‏ . 


تماما » ويقع عليه مرکز 


خط وهی 
وینقسم إلى 
Jë‏ هذا الیزء . 


!( حمل انزلاق 
sliding bearing (plain bearing) a)‏ 


palier m de glissement 
Gleitlager n 


ب ) حمل دحروجى 
( حمل مقاوم (ILYN‏ 


rolling bearing b) 
(antifriction bearing) 


roulement m 
Wälzlager n 


Ja‏ ذوكريات 
( رولان بل ) 


ball bearing c) 
roulement m à billes 
Kugellager n 


حمل ذو أسطوينات 
obs) `‏ بلح ) 


roller bearing d) 
roulement m à rouleaux 

Rollenlager n 

^( حمل إبرى 
needle bearing e)‏ 
roulement m à aiguilles‏ 

Nadellager n 

و( حمل قطری 
radial bearing f)‏ 
roulement m radial‏ 

Radiallager n 

2( حمل دفعی 
thrust bearing g)‏ 
roulement m axial‏ 

Lángslager n 


حمل قطرى دفعى 
( انظر اللوحة الخامسة ) 
radial thrust bearing h)‏ 


roulement m radial et axial 
Radialdrucklager n 


ل 


متوسط يتكون حوله اليزء المتماثل الشكل 


حور التمائل 
axis of symmetry‏ 


axe m de symétrie 
Symmetrieachse f 


۱۳۳۸ حور اللارفع ف القطع AU‏ الخط الار يمؤخر القطع موازيا 


° d u يكون الرفع‎ Wer GE de ee nulle 1228 
Nullaufstiegslinie f 
eg 
° ( v 6 الثالثة‎ axis of thread 77 
axe m de vis 
Gewindeachse f 


۷۹ اد 50 
1 حور دورن عنصر مکنی ابت نسبیا حمل عناصر أخرى دوارة مثل 
ven m‏ العجلات والبكرات وبا الى ذلك . والح ور يتعرض عادة 
احور ذا قطر واحد أو متعدد الاقطار . ( الشکل بم ۶ ۱ ( ۰ 


— ٨٤١ الشکل‎ 

© - ځور دوران عربة سكلة 
حديد 

—b‏ حور دو OL‏ لوری 


۸۹ حور قطبی ف الاستاتيكا البيانية » مستقم تلتقى عليه pM‏ 
polar axis 819‏ المتناظرة فى الضلعات الخبلية الرسوبة لنفس مجموعة 
Polarachse f‏ القوى المستوية باستخدام أقطاب مختلفة . 
۰ حور حظی امور اللحظى للدوران هو مور يدور حوله الجسم 
instantaneous axis 606‏ التماسك i bal‏ واحده 9 يدور حول حور اخر قريب 
Momentanachse f‏ مه T‏ اللحظة 4.JUJI‏ ۰ 
vo‏ حور لف النبحلة الور الہندسى لجسم النحلة الدورانى» وتدور النحلة 
of : top | 75‏ سيا axis of‏ حوله بسرعة عا لية حدا نكسسیا الخاصية اګ روسکوبية é‏ 
m‏ ااب ابن f eines‏ امات وهی المحافظة على ell‏ حورها d‏ الفضاء e‏ 
IT‏ حور مرکزی ‏ خط عمل احصلة اللولبية حجموعة من القوى الفراغية » 
central axis 164‏ وعليه يقع متجها القوة alas!‏ والا زدواج احصل e‏ 
axe m central‏ 
Mittelachse f‏ 


١ 6 


فى سيكانيكا الوائع » طول ba‏ القطع الذى يتلاسس 


e Ob ul au 


واللوالب » الخ » بوضع القطعة المراد تشكيلها LÁ‏ 
عدد قاطعة ( انظر اللوحة السابعة ) . وتنتج من اتخارط 


أنواع کثيرة » منم : 


وهى 2 bl ib‏ الاعيدة بوضعسېا بين مرتكزين Lil‏ 


التشغيز 1 


وهی خرطة صغيرة تثبت على النضد ( لبك 


أو التزحة ) . 


a‏ مخرطة مجمهزة بعدد كبير من العدد القاطعة تؤدى 
عملها تلقائيا ء أى دون تدخل من العاسل . 


وهى مخرطة لباعدد قاطعة متعددة الأشكال والوظائف 
مثبتة فى برج متحرك . ويكون تشغيل هده الخارط عادة 
نصف اوتوماتیی أو اوتویاتيکیا بالکامل . 


حيو مثريا 6 سطح ST‏ عد ود مستوی یتقاطع مسح 
رواسمه محددا القاعدة . ( الشکل ٧٤١‏ ). 


FG محروط‎ - ٤٤١ الشكل‎ 


ES 


ka‏ البتل 


wetted perimeter 
périmétre m mouillé 
benetzter Umfang m 


مخرطة 
lathe‏ 


tour m 
Drehmaschine f 


مخرطة ذنبية 
centre lathe‏ 


tour m à pointes 
Spitzendrehmaschine f 


محرطة نضدية 
( مخرطة بنكية ) 
bench lathe‏ 


tour m pour établi 
Tischdrehmaschine f 


مخرطة أوتوماتيكية 
automatic 6‏ 


tour m automatique 
Drehautomat m 


io بر‎ db 
turret lathe (capstan lathe) 


tour » revolver 
Revolverdrehmaschine f 


s!‏ وط 


cóne m 
Kegel m; Konus m 


14 


1214 


MV 
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b) 


(> 


c) 


(> 


d) 
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عدة قاطعة لإزالة العدن بقصد تشكيل ثقب » وتتكون 
من ad‏ سطحه 2952 ÀS parL,‏ دن Tu‏ القاطعة € 
2215 صعودا نى القاس » فتزيل مقدارا تاليا من العدن 


مع هبوط الخلق فى الشغلة . 


ر 
مخلق قوب 


broach 
broche f 
Räumwerkzeug n 


۱۳۷ 


137 


| AN 


احمس شكل هندسی مقفل ذو خمسة أضلاع وخمسة 


P diei‏ واخمس النتظم اضلاعه متساوية وزوایا رژوسه 
خمسة متساوية كذلك ومقدا ر کل منما (OP. ZA‏ وعکن 
رسمه داخل دائرة äb.s‏ : 


۷٧ 
ntagon T 
Pentagone n “í 


Fünfeck n 


یه « <<« تست 


مسار دوری سم با حول قطب ثابت dl‏ قوی . 
کمدار الارض والکوا کب حول الشمس مثلا » نتيجة 
لخدب الشمس لها . 


Ven‏ مدار 
is 1 152‏ 


Umlaufbahn f; Flugbahn f 


فى احامل القاومة للاحتكاك » الحز ( المجرى ) الذى 
تتدحرج فيه العناصر الدحروجية (الكرييات أو 
الدحروحات ) » ويطلق هذا الصطلح AS‏ على احزء 
القطوع فيه هذا الحز. 

والدرجعية الداخلية هی الجزء SIl‏ يركب على 
العمود . 

والدرجة الخارجية هى الجزء الذى be‏ بالعناصر 
الدحروجية وير کب ف السند . 


مايدرك بالحواس ولو | يمكن تعريفه تعريفا (o‏ 
كالفراغ » والزمن , والادة » مثلا . 
C‏ 


4> مدر‎ 
race 87 1 


bague f de roulement 
Laufring m 


-0 2 
Š مد‎ ٢٠ 
concept 220 
concept m 
Begriff m 


المسافة بين نقطة القذف ونقطة الاصابة . 


تسخن العدن الى درحة حرارة مناسبة bel‏ | ۱ 
نطاق التحول ¿ ثم الابقاء عليه عند تلك الدرجة اذا الزم 
الامرء ويتبع ذلك تبريد عادى . 

ويقصد ببذا تعديل الحجم الحبيبى » وجعل البنية 

أكثر انتظاما » وتحسين الخواص الميكانيكية عادة . 


ANY‏ مدى القذيفة 


range of projectile 881 
portée f de projectile 
GeschoBreichweite f 


۷:۱ مراجعة حرار به 
normalizing 741‏ 


recuit m de normalisation 
Nornalisieren n; 
Normalglühen n 


سس —— 


فى مكنات التشغیل » جهاز تربط فيه العدد LUI‏ 
وعکن عریکه Usb‏ أو عرضیا بالنسبة للمشغسولات . 
( انظر اللوحة السابعه ) . 


ده 


مربط العدة 


tool post pe 
support um d'outil 
Werkzeughalter m 


A ٧ 


صا وروایا رؤوسه الاربعة كل AC le‏ » ويمكن À")‏ 


داخل دائرة عيطة . ( الشكل .۱۰ ). 


Á 
gl - ٠٠١ الشكل‎ 0 


carré m 
Quadrat m 


مربط قياس يشغل موضعا محددا بالنسبة لسمة ساء 
ويستخدم D‏ مرجع لبعض الابعاد الرافقةا کی 
ينبغى ان تكون (d‏ حدود مقاس منصوص عليما 6 وذلك 
كأن يكون ٠‏ 


je‏ يستخدم d‏ توليد البخارمن «Ul‏ (أوسمن 
عيره ) . والمراجل نوعان رئيسيان : 


وهو مرجل نسرى فيه الغازات الملتسبة داخ بل 
أنابيب محاطة بالاء . 


وهو مرجل يسرى فيه الاء داخل الانابیب » يسا 
تكون الغازات Ut‏ 4 من خارحها . 


مر جع إسناد 
datum‏ 
repére‏ 
gegebene Größe f‏ 


!( نقطة إسناد 
datum point a)‏ 


point m de repëre 
Bezugspunkt m 


ب ) خط اسناد 
datum line b)‏ 


ligne f de repère 
Bezugilinie f 


>( مستوى إسناد 
datum plane c)‏ 


plan m de repére 
Bezugsebene f 


مرجل ( غلاية » قيزان ) 
boiler‏ 


chaudiére f 
Boiler ; Kessel m 


(f‏ مرجل أنابيب الېب 


fire-tube boiler a) 
chaudiére f à tubes de flammes 
Flammrohrkessel m 


water-tube boiler b) 
chaudiére f à tubes d'eau 
Wasserrohrkessel m 
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S 3 
d يمكن بوساطتها التحكم‎ eni ds ( مرحل ( متابع‎ ۹۱۱ 
^L تا‎ e ۲ Las بائية‎ o y ند د‎ 911 
ve ر‎ ١ v? adi اښ‎ L— اشد‎ Fr ای ېد‎ 


_— يی‎ —M————M ——— 


Dag ٣‏ جهاز أو عضو لاحتجاز الواد الصلبة التى فى الماع 
gier. 433‏ ` الراد ترشيحه . 
Filter m‏ 


۵ مرفاع JU‏ كوريلك وسيلة ميكانيكية لرفع الاحمال » مکونة من عمود 
656 3 = ) ع وصمولة ملولبين ) مقلوظين ( بشكل خاص للتمكين o?‏ 
Hebebock m; Wagenheber m‏ الحصول على فا ندة آلية کیره ° ) الشكل e ( ١6 ١‏ 


الشكل ۱ — مرفاع ميكانيكى 


ده 


مرفاع صغير الحجم مزود بمضخة تعمل يدوي ا, 
) الشکل s ) poy‏ 
d‏ 


A 
7 
í B 
7 

[13317 
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3 


۱ 


I 
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7 ۷ 
7 


007 
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Lei ISIS FIG à FIT 
us va ZELLE ZELLE 
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EIIZ 
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N 


1 x 
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۱ 


! 

- 

I 
هده‎ 


_س دا 


NNNnnn‏ ل 


۳ 


SS 


۳ 


١‏ - لولب هواءه ۲ - للب ملء 


Y‏ — مض خه t‏ — صمام مص 
0 — صمام ط رد ` — رافعة 
۷ — لولب خفض 
ذراع من أذرع UI‏ تدور حول حور ثابت بالنسبة 


للا له 


| نقطة متوسطة فى الجسم يف رض بأن ads‏ ثثر ز 
les‏ ونمربها ikas‏ القوى المتوازية الممثلة لاوزان 
حسیمات e‏ الختافة . وهويعتبر ال ركز الرندسی 
للاشکال الستوية واعسمات النتظمة , 


مرفاع هیدرولیکی 


hydraulic jack 
vérin m hydroulique 
hydraulischer Wagenheber m 


مرفق 
crank‏ 


manivelle f 
Kurbel f 


مركز التسارع 


acceleration centre 
centre m d'accélération 
Beschleunigungszentrum n 


مركز القل 
( المركز التوسط ( 


centre of gravity 
centre m de gravité 
Gravitationszentrum 11 
Schwerpunkt m 


e^Y 
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۱۷۰ مركز الذبذية نقطة فى مسار الجسم التذبذب تتلاشى عندها القوى 


centre of oacillation‏ ال o‏ عليه 
centre m ۸ 170‏ لور 0 


Schwingungsmittelpunkt m 


RC‏ مركز الضغط ف میکانیکا الوائم » النقطة التى تؤثر lei‏ بحصلة 
centre of pressure 169‏ الضغط على سا An‏ مغموره . 


centre m de pression 
Druckmittelpunkt m 


۱۷ مركز الطفو U ikä‏ الضغط من أسفل الى ds!‏ على جسم 
fb‏ : 3( سال ^ E‏ ال A‏ ° 
ee m de volume du "‏ سائل . وهويعتبر مر كز اخجم الغمور سن 


e ( ) or الجسم ° ) الشکل‎ liquide déplacé 


Verdrángungsschwerpunkt m 


الشکل Vor‏ - مركز الطفو لسفينة 
0 - مركز الطفو 
G‏ - مركز Ju‏ 
M‏ - المركز القابل 


Yey‏ مركز حظی Oba‏ ال ركز اللحظی لدوران صفيحة رقيقة مستوية متحركة 
T instantaneous centre of rotation 607‏ > اها هو Let Oo l3‏ لتدور الصفيحة 


۱ centre m de rotation instantané 
° e حو‎ Momentanzentrum n 


Lui SA \vo‏ مر كز مساحة الشكل المستوى أو حجم الجسم . وهو 
Cds centroid 5 175‏ على مر كز ثقل أى منمهما ادا كانت 4.5904 
ANN m;‏ سن دن منتظمة . ) الشکل ۶ ه ۱ ( A‏ 


Massenmittelpunkt m 


الشکل A — \o$‏ كر sell‏ اثلث 


V. Y‏ المكز المقابل نقطة تقاطم الحور الاصلى للجسم الغمور مع خط عمل 
GEN 702‏ الضغط jul‏ كز الطفو الحديد عندما deeg Jet,‏ 
métacentrem‏ ويتوقف استقرار طفو الجسم على وجود هذا المركزفوق 


م ركز ثقل الجسم . ( انظر الشكل ۰۳ , ) . 


لیکی حېاز لاختزان الطاقة البيد روليكية بصفة مؤقتة. 
٥‏ هيدر وله | ^ «ute . |. œ Ó MK‏ 
557 مرکم هي ce de hydraulic‏ الثال » ab‏ يستحدم ad‏ الضخات لاختزان 


ds accumulateur i‏ م 28 (st | ” sLL-M esl‏ اند اثناء 
hydrauliacher Ne‏ الطاقة cs d‏ التبا طؤ É‏ يعطيم ° 3 2 


مها ز ين الطاقة عن طریق رفع ثقل . (الشكل .)٥٠١‏ 


| 


r^) 7 

۱ 

e A Il 

9 9 

9 # 

# i 

A 9 

7 و 

A F 
2٠6١ الشكل‎ mmi 


جهاز QA‏ الطاقة بدفم كباس ضد ضغط البخار ف 
مرجل . 


حهاز خنزن الطاقة بکیس البواء تحت ضغط d‏ 
اسطوانات » ويزود بضغاط لاعادة شحن الاسطوانات 
بالهواء . 


!( مركم مثقل 


welght-loaded accumulator a) 
accumulateur m à contrepoids 
Massebelasteter Akkumulator m 


SE ب( مركم‎ 
steam accumulator b) 


accumulateur m de vapeur 
Dampfspeicher m 


£ 
مرکم هوای‎ ( - 
air-loaded accumulator c) 
accumulateur m 
à charge d'air comprimé 
druckluftbelasteter Akkumulator m 


L 


مروحتان برياش تدوران من عمودين متحدى اور 
فى El‏ هين متضادين . 


مکنة ذات تصرف كبير من الجواء أو الغازات وتدو' 
بسرعات منخفضة نسبيا . 


ی حالة الطائرة تقوم الروحة بشد الطائرة الى الامام . 
وق حالة السفينة يقوم الرفاص بدفع السفينة . 


۳۳۹ مراو C.‏ متعا كسة 
contra propellers 239‏ 
hélices fpl contrarotatives‏ 


gegenläufige Schrauben fpl 


———————À—— ٩ 09ھ؛ھى٩ۍ7ۍ7لال9‎ 1 


۶۱ مروحة 
fan 421‏ 
ventilateur m‏ 

Lüfter m 

( مروحة ( للطائرة‎ ٥ 
) رفاص ( للسفينة‎ 

propeller 855 


hélice f 
Luftschraube f; Propeller m 


۷ مروحة الرپاش جماز يدار بمحرك لتوليد قوی دفع فى اتجاه .تعامد مع 
! ^ : | 
Weer:‏ ستوى الدوران . 
Blattpropeller m‏ 
e * A ١‏ هم ` °° . 
مر وحه نمو )€ مروحه تسحب | il «Pal‏ . : وغل ود 
me A‏ ال او els‏ أو الغاز من حيز مغلق وتطرده 
exhausteur m‏ 1 
Entlüfter m‏ 


m 1 YVA 
> ونة خاصية المادة‎ A 
"T 37 
پا الى أبعاد ها‎ apost ER الاصلية بعد‎ elasticity | 
. جماد السلط علیما‎ Elastizität f 


LLL | | ٠ 
d معادتن‎ agas » المردوج فى میکانیکا الوانع‎ kai 

doublet s‏ متساويين فى التص e‏ إن يم وي 

Dut‏ وتفصل بينهما مسافة بحيث يفال 


f‏ ماو حاصل ضرب التصرف والمسافة uU‏ عندما تناق ص 
السافة نحو الصفر . ۱ 


F 
. : e^ 
nam جماز لزيادة شدة الضغط جوی کبياسين‎ Git مزید‎ 3 
- - ° ue" - lic intensifler 
مووا اه لل محوريا آحدها كبير ومنزلق فى اسطوانة الضغط النخنض»‎ m hydraulique 


Ai Jl Jas aJ! اسسملوائنة‎ T بت‎ Us والاخر صغر‎ de pression 
b . (الشكل. وهر‎ 


hydraulischer Verstärker m 


— ٥١١ الشكل‎ 

| ماء منخفض الضغط 
Y‏ ماء مرتفع الضغط 

ab اسطوانة‎ y 

jJ كباس‎ - 4 

cU كباس‎ — o 


= 
ZT.‏ مساحة سطح app‏ مساحة مقطع الجسم All‏ عند سطح السائل + 
flotation area 445‏ 


aire f de flottaison 
Flotationsgebiet بر‎ 


° ترسمما حواق الرياش عند دورانها‎ propeller disc area 


surface f du disque de l’hélice 
Schraubenkreisfläche f 


, التتابعة التى عتلما جسم ما أثناء خر کته‎ Lay] مسار‎ TT 


trajectory 1130 
trajectoire f 
Trajektorie f; Flugbahn Sf 


856 


۱۳ 


٢‏ مسار جسمى للمرکز اللحظی مسار الم رکز اللحظى لدوران جسم دورانا مستویے 
body centrode 122‏ ادا تسب هدا السار للجسم A‏ 

courbe f mobile des centres 

instantanés 

Walzbahn f 


سس 


٤‏ مسارفراغی للمركز اللحظی مسار الر كز P‏ لدوران جسم ما دورانا مستویا 
1014 06 80806 ادا سب هد | المسار للفراغ WI‏ بت À‏ 

courbe f fixe des centres 

instantanés 

Raum-Schwerpunktskurve f 


£0۷ مساعد م فى عمليات اللحام » غاز أو مادة قابلة للصهر تستعمل 


tt المرغوب فيا » نى الوصلة الجارى‎ Fub m (Kraftlinien) 


و 5 | 1 e.‏ 
o4۲‏ المسبع شكل هندسى مقفل له سبعة أضلاع وسبعة رؤوس . 
heptagon 542‏ وا مسبع النتظم تكون = اضلاعه بتساوية » وجميع 


heptagone m 


Siebeneck 2‏ زوايا رؤوسه متساوية í‏ ويمكن Lu)‏ داخل FIE‏ 


محيطة . ( الشكل (1oy‏ . 


الشكل ۱۵۷ — 
طريقة تقريبية لرسم المسبع 


ia EA‏ ورشة انتاج المسبوكات ومافيها من معدات وأفران 
foundry 468‏ وأدوات AE Lis‏ : 
fonderie f‏ 
Gießerei f‏ 
۸4۸ مر d‏ الصخات CHE‏ ¿ الدوارة » ehl‏ سس 
m | : 1 14 iall‏ ته Az erte‏ 
meet, em‏ الضخة الذى يتحول فيه معظم طاقة الحركة الخارجة 


۰ العضو الدوار الك ضاغط‎ O° Rekuperator m 


KE 


NT‏ الستطیل شكل رباعی مقفل يكون كل ضلعين متقابلين فيه 


ae قسوام » ويمكن رسمه داخل دائرة‎ Rechteck n 


(von (الشكل‎ 


اله (Ye‏ المستطيل 
Maa 2‏ 


444 الستقیمات الشمالية الستقیمات غير التوازية التی لايمكن أن — 


1 مستو Al‏ ق «xc eal‏ أن تتقاطم فى أ : 
fad 791 obilanea ma‏ ی و o‏ شراخ ولا كن 9 طع فى اى و eg‏ 
Schráglinien fpl‏ لا : 
dé)‏ مستقيمات متواز à‏ مستقيمات واقعة فى مستوى واحد ولاتتقابل الا فى 
parallel lines 767‏ مالا نېا يه ° 
lignes fpl paralléles‏ 


parallele Geraden fpl 


—— Áo 
المستوى فى الېنډسة الوصفية » السطح الذى عکن فيه توصيل‎ ۸ 


plane 804‏ نقطتين Le‏ مستقم بحيث يقع هذا الخط بأكمله d‏ 
z=— i edi‏ ۰ 

سس سس سي 

Vre‏ مستوی Jis JI‏ فى میکانیکا الوانع » ممتوی مار عحور اجال الوجود 
meridional plane 700‏ به السريان ° 


plan m méridien 
Meridionalebene f 


040 السدس Jo‏ هندسی مقفل 35“ pcc 1 gl‏ 
Ges ill hexagon | 545‏ اضلاعه متساوية وجمیم روا يا رووسه 
red‏ متساوية وکل مننها يساوى . "٣۲‏ » وعکن رسمه داخل 


دائرة محيطة . ( الشكل 9 ه | (. 


۱ ۳ م يستخدم فى الوصلات المكنية لس . 
مسمار إصبعى GR)‏ الاحزاء وتأمينها j‏ مواضعها واحكام تجميعما = 
Super‏ ومن البنوز ماهو أسطوانى das)‏ ( مصمت — 
ماهو أسطوانى محزوز )4 iy‏ حزوز طولية ) , a‏ 
كذلك باهو ستدق ) مخروطى è ( Jill‏ 
(الشكل (as.‏ 


PE 14°‏ 
a‏ مسامیر أسطوانية ومستدفه 
b‏ - مسامير محز و zj‏ 


۷۹ 
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ا لقطع تصنع من معدن طرى 
سبیا وتنتهى عند أحد طرفيمها No‏ يستخد 


يكبس المسمار من جهنيه_بقوة لینتج الترابط اللازم 
بينهما. ولرؤوس السمار أشكال عديدة. (الشكل (ins‏ 


E‏ چ رو ار ا ةا 


أحد عناصر الرباط الملولبة . يستخدم فى ربط الوصلات 
غير المستديمة . عبارة عن قضیب معدنی اسطوانی 
قصير . له آشکال عديدة » منها ( الشکل ۳۲ ۱ ) ° 


مسمار as‏ الرأس ملولب ( مقلوظ ) من جهتيهء 
یستخدم لوصل جزئین مکنیین عندما یتعذر ثقبأحد هما 
Lë‏ نافذا خلال تخانته الکلية c‏ أو oe‏ یستلزم 
الامرعدم فتح هذا الثقب . 


مسمار ملولب لاحتاج إلى صمولة ». یستخدم لزنق 
الخوابير فى مجاريها أو للضغط بأحد طرفیه نى مقابلة حزء 
مكنى آخر لزنقه بفعل الاحتكاك . قد يكون عديم 
ERE TENE BI‏ لت ركيبه عفك Ale‏ يكون برأس 
مربع أو برأس جوف . وقد يكون مخددا من الداخل 
أويكون طرفه الضاغط مبططا أو مخروطيا LA‏ أو قدحى 


الشكل . 
CH‏ 
NZ‏ الشكل var‏ - 
۾ - جويط 
: مس راک 


مسمار برشام 
rivet‏ 


rivet m 
Niet m 


مسمار رباط 
bolt‏ 


boulon m 
Bolzen m 


|( جوبط 
stud bolt (stud) a)‏ 


goujon m 
Gewindestift m 


set screw b) 
goupille 7 6 
Stiftschraube f 


۹۳. 


930 
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و % 
ana‏ فصا فى ميكانيكا الموائع» يمثل الصب رياضيا بنقطة فى 
sar 989‏ محال السريان ax‏ اليها التصرف متساویا من dd‏ 
LEN| AusguD m‏ هات í‏ فپو ادن » مس سالب ۷ک 18 
É'———— TT H'Ó—-—————À———— ——‏ اا ا 
T ETT‏ أداة وقائية تنصېر فتقطع الدائرة الكهربائية عندما پر 
fuse 490‏ خلالما تيار كبيريصل الى NUN‏ او . له آشکال 
ووو پر Bike GE‏ یتک ن | ch‏ من Au‏ دیق فصر سل 
الانصهارء مركب ق حامل أو غلاف مناسب . 


/ مضخة مكنة هيد روليكية لتحويل الطاقة الميكانيكية الى 


pump 863‏ طاقة هيد روليكية ° 
pompe f‏ 
Pumpe f‏ 
AYO‏ مضخة امجابية مضخة تدفع كمية محددة من d PU‏ كل دورة بصرف 
positive pump 825‏ النظر عن الضاغط . T)‏ یتناسب التصرف السرعة, 
pompe f positive‏ 
Verdrängerpumpe f‏ 
AT?‏ مضخة امجابية دوارق مضخة ايجابية تعتمد فى دفع pul‏ على ح رکتا 
positive rotary pump 826‏ الدوا ر ô‏ . 
pompe f à rotation positive‏ 
Kreiselpumpe f‏ 
we‏ مضخة بالنفث مضخة تعمل بامرار تیار سريع من هواء مضخسوط 
625 


الف فقا عد الضغط المنخفض عند الاختناق الى رفع الماء فى أنبوبة 
الص . 


jet pump‏ ( آو خار آو ماء ) خلال بورى ضام منفرج في ودی 


AY‏ مضخة ترددية NAE‏ احا بية تدفع الما نع عن طریق حركة ترددية 


[S 0 : : 892‏ 
ss‏ من كباس . 
Kolbenpumpe f‏ 
CDe :‏ مضخة ترسية man‏ اجا بية دوارة لہا ترسان متشابهان d Olai‏ 
( مضخة ذات تروس ) غلاف بخلوص صغير . ( الشكل مب ر ) . 
503 


gear pump 
pompe f à engrenage 
Zahnradpumpe f 


AL‏ مضخة تغذية . ف الراجل » مضخة تدفع الاء الى داخل الرجسل 


٠ تشغيله‎ NUI feed pump 429 
pompe f alimentaire 
Förderpumpe f 
الرمى مضخة 'نرددية ذات ثلاث أسطوانات بأنبوبة طرد‎ WU مضخة‎ ۱۱۱ 
. fue, الرفقية‎ allan وعمود مرفقى واحد‎ ÀS مشثر‎ — three-throw pump 1115 
pompe f à trois corps 
Dreizylinderpumpe f 
مضخة طاردة سر کزية لېا مدخلان » وتكون انبوبة‎ JA مضخه نان‎ ۳۳۸ 
وینفسم التصرف‎ t D احاه عمودى على‎ T الص‎ double inlet pump 338 
pompe f à deux arrivées 


Zweistrahlfórderpumpe f‏ الداخل الى نصفين يدو ران dsl;‏ مستوية Aa)‏ الى 


مدخلى العضو الدوار , ( الشکل عبر ) . 


الشکل ١54‏ - مضخة ثنائية الدخل 


évo‏ مضخة خماسية الرمی مضخة ترددية ذات خمس آسطوانات بأنبوبة طرد 
bei‏ رغه LM ec‏ ۰ وی . 0 
five-throw pump 435‏ نیش که وعمود ٠«رفتى‏ واحد زوا یاه المرفقية VY‏ ذه 
pompe f à cinq corps‏ 
Fünfzylinderpumpe f‏ 
۹٥‏ مضخة دنامکة دوارة مضخة تعتمد على اعطاء حسيمات E"‏ عبيله قطرية 
rotodynamic pump 945‏ أو À le‏ عند مرورها فى العضو الدو 2 .735 لب من 
a‏ حزدين OMS)‏ ` العضو الدوار 6 وله deg‏ 


(à TESTEN )‏ وعصل الغشاء على حرکته الترددية من حدبة ( كامة). 
مضخة ذات غشاء مر 

diaphragm pump 314 

pompe f à diaphragme 

Membranpumpe f 


1434 


"TP‏ 1 ضخة احابية دوارة تعتمد فى ده „ul‏ على Ç e‏ د 
1165 لاه EAT Ad à | mm enc‏ 


| الشكل ٥٩٩١‏ - مضخة ذات رياش 


4*4 مضخة ذاتية التحضر مضخة مزودة بجهاز يعمل تلقائيا على طرد الهواء من 
self-priming pump 969‏ انبوبة الص بدا 3 الضخ دور ادارتها : 
pompe f à auto-amorcage‏ 
selbstansaugende Pumpe f‏ 


Pt Y 4‏ رباعية الرمى مضخة رددیه قد تكون دات ejl‏ اسطوانات í‏ 
four-throw pump 469‏ أو ذات اسطوانتن بکماس مز وع لكل اسطوانة 1 
pompe f à quatre corps‏ 
Vierzylinderpumpe f‏ 
cda ۱۹‏ رفع بالمواء ‏ مضغة تستعمل نى الابار» وتعمل بادخال هوء 
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air-lift pump , 595‏ دضغوط دن أسفل | dy ga‏ الطرد عند قا | ES‏ فر ته 
Reien € `‏ خليط السائل والهواء داخل الانبوبة الى خارج البثر . 
Druckluftwasserheber m‏ 4 

( الشكل ۱۹۹ ) . 


Sy NS D 


الشكل ١١١‏ - مضخة رفع بالهواء 


مضخة د A Real,‏ دوارة تتكون من جزئين رئيسيين : 
عضو دوار» وغلاف حازونى ( أوناشرة ) Le‏ بالعضو 


الدوار. ( الشكل بد ۱ ) . 


۱ — العضو الدوار 
v‏ — الفلدف اللزوف 


à lel ua,‏ دوارة تدور كتلة الاسطوانات ېسا 
حول عمود عوی أنبوبة الص والطرد وتنزلق الکباسات 
على حلقة لا متم 355 . ( الشکل ٠٠٦۸‏ ). 


الشکل ۱۱۸ — 
"MP‏ قطر يه الاسطوانات 


المرفق os‏ طريق ذراع توصيل . 


\yy‏ مضحة طاردة مركز ية 
centrifugal pump 173‏ 


pompe f centrifuge 
Kreiselpumpe f; 
Zentrifugalpumpe f 


٤‏ مضخة A bš‏ سطوانات 
radial cylinder pump 874‏ 


pompe f à cylindres en étoile 
Sternradpumpe f 


۸٥‏ مضخة مقداحية 
plunger pump 815‏ 


pompe f à plongeur 
Tauchkolbenpumpe f 


و هو ° دوو l à‏ 2 الضاغط £ سراحل E AL‏ 
مض ذة 03425 ارا A Pra. d^‏ گي : 5 1 ۳ الشكل de‏ د ادا 55 | d‏ 
multi-stage pump‏ التوازى وبتشابهه ف 1 و 5 ke‏ ره و í‏ 
f multicellulaire‏ وضنویېا = حمیعا غلاف مشترك . وتتكون کل مرحلة من 


ehratufenpumpe f 


عضو دوار» واشرة » ومر رجوع . ( الشكل ۱۰٩‏ ) . 


Ku 


` 
® 


|| + ک ۱1۹ — مشخه متعدده المراحل 


ضخة متوازبة الأسطوانات مضخة إعابية دوارة تتصل الكباسات في ېا بل وح 
parallel cylinder pum‏ < مائل م احور € ویدور اللوح و کتلة الاسطوانات 


p 
pompe f à cylindres en paralléle 
Parallelzylinderpumpe f 


الشكل ۱۷۰ — مضخة متوازية الاسطوانات 


مصحه حور به مضخة ديناميكية دواره تتکون من ےو دوار 
propeller pump (axial pump)‏ ( مروحة ) وجموعة من الرياش الثابتة لمرة الضاغط 


1 
f)‏ سه l‏ و als) As)‏ | دار š‏ ° : 
H‏ $ . لسريان الخارج CS‏ العضو الدوار الى 
الاتحاه اعوری Lib‏ 


Van 


766 


٩‏ مضخة نصف .€ ) d‏ مضخة ديناميكية دوارة تتکون من عضو دوار على 
هيئة AU : ic HI‏ ة أو غلاف حلزوۍ . 
pompe f héllcoldale 959‏ يه البريمة يط به ناشرة او حلزونی 
Schraubenpumpe f‏ 


Y.‏ مضخة Alla‏ مضحة تحدث تدفق الهواء فيمكن إستخداسها فى 
air pump 20‏ زيادة ضغط السېواء m d‏ حصور أو | نقاصه ; 

١ pompe f à air 

Luftpumpe f 


eU £M‏ متكسر يرسم لجموعة من القوی بغرض تعيين 
mo de ch 489‏ عصلنها اذ يلش الضلم الاول والاخس da‏ 


polygone m funiculaire 


Seilpolygon 7‏ على خط عمل | خحصلة . 


4۲ مضلع قوی مضلع تمثل أضلاعه مجموعة من القوی فى القلدار 
ey force polygon 462‏ مأخوذة DUM‏ دورى واحد 1 Lilo‏ القافل 


polygone m des forces 


. المضلع‎ m) پنفس مقياس‎ LS I Alas I. له‎  Krafteck n; Kraftpolygon n 


regular polygon 902‏ ا "wr ¿JU‏ واحد أو حا ورستعد د ة e‏ 


5 polygone m regulier 
6٢ نره الخحيطة‎ LA D سی‎ ‘ o y رسمه بالاستعانة بدا‎ regelmäßiges ۷1616016 n 


عن طريق تقسيم dus‏ إلى عدد من الاقسام المتساوية 
" مناظر لعدد أضلا الضلع , من الضلعات النتظمة : 
سورد el‏ ع 


AM‏ مطر وقات Le as em‏ بتشكيل معدن ON‏ بضغطه 
forgings 466‏ و أو طرقه و أو كبسه » يدويا أو آليا . ويعتمد تاج 
cos all Sumiodestacke np!‏ على خاصية قابلية العدن للتشكيل » أى إجراء 

تغيبر دام فى شكله دون أن ينهار أو يتصدع . 


¿j ba ۸۷‏ — قابلية الادة للتشكيل بالطرق . 


malleability 687 
malléabilité f 
Verformbarkeit f unter Druck m 


مس ل۸ت یڼت 


Alla o‏ بقدره sale‏ با على قبول التشوه OM!‏ € ويكون 
ductility 357‏ ذلك عادة تحت El Put‏ 
ductilité f‏ 
Verformbarkeit f‏ 


el y L. ell‏ الععن é‏ أى أنه یسبه الصورة 
۱5 المنظور المركزى ar PRE‏ فيه جميع خطوط الاسقاط المندة 
الإسقاط المركرى ) بن نقطة الرصد وكأنها ند الى نقطة بعيدة لتتلاق 
Š " S‏ یف هده النقطة b‏ « نقطة 
nc c NE‏ اا فیا عند الا نا يه ( ١ 4 dëse ° rs‏ 
Zentralperspektive f‏ التلاشی 5 أو « نقطة التلاق « . وللمنظور E‏ دزی 
نقطتا تلاشى تقعان d‏ جهتين مختلفتين منه ويم 
ر“ | خط مستقم وهمی يسمى « خط الافق » , 
(الشكل ter‏ ).. 
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£41 معادلات آویلر T‏ میکانیکا eu‏ » ثلاث بعادلات تفاضلية لحركة 
L y Jul gui Paler oau iom 406‏ بین فوى القصور الذابى e‏ والقوى 
quations fpl d'Euler‏ 


5 eM لعنصر‎ í الخا رحية 6 والضغط‎ Eulersche Gleichungen fpl 


Im. ۰ ۰ .. š ۰ e . la bei e e l èo e‏ په 
۷ معادلات تفاضلية للحركة علاقات بين الموضع والزمن تدخل فيېا مشتقات 
differential equations of motion 317‏ تفاضلية لہما 5 
équations fpl différentielles‏ 
de mouvement‏ ! 
Differentialgleichungen fol‏ 
der Bewegung‏ 


eege 


VYA‏ معادلات ناقييروستوك ثلاث معادلات نفاضلية لحركة المائع الحقيقى تربط 
E sous‏ چو بت قوى القصور الذاتى » والقوى at aalt‏ 


1 ul لعنصر‎ Navier-Stokes-Gleichungen fpl 


فى ميكانيكا الوائع » معادلة تعتمد على نظرية عدم 
تغير الكتلة2» (الشكل ېڼم )» ولها عدة اشكال 
رياضية | lau‏ | 

التصرف = السرعة »ا ماحة المقطع ب ثابت 


= EEE سوا‎ 
Ë — 
à 


الشکل ۲ — محطيط لحساب معادلة الاستمرار فى 
انبو بتين lié‏ 0 القطر تتصلان معا بوصلة حر وطية 


فی میکانیکا الموائع » معادلة رياضية حقق استمرار 
السريان الستقر و کونه خلوا من الدوران . 


YYA‏ معادلة الا ستمرار 
ontinulty ٨0‏ 

équation f مل‎ 96 238 
Kontinultätsglelehung f 


V معادلة‎ 


Laplace equation 644 
équation f de Laplace 
Laplacesche Gleichung f 


طاقة الج T A8‏ « واحداثيات العموم (qi‏ وقوى العموم 
Q;‏ ۰ وهی على الصورة I‏ 


d /0 1۱ oT Q 
د‎ Oq 


معامل التناسب بين قوة الاحتكاك ورد | 
العمودى بين جسمين جافين خشنين . ويتوقف مقداره 
على خشونة السطحين المتماسين . 

وق المید روليكا » معامل الاحتكاك لانموبة ما هو 
النسبة بين احېاد القص عند جدار الانبوبة والضغف ط 
الديناميكى محسوبا على أساس السرعة التوسطة فى نبوبة . 


معادلة لاجرانج 


Lagrangian equation 637 
équation f de Lagrange 
Lagrange Gleichung f 


۱۹۸ معامل الاحتکاك 


coefficient of friction 198 
coefficient m de frottement 
Reibungskoeffizient m 


فى ميكانيكا الوائم » النسبة بين قوة الاحتكاك 


GO‏ على وحدة مساحة سطح — مغمور يتحرك 
فى مائع وبين الضغط الدینامیی . 


١‏ معامل الاحتکاك السطحى 
coefficient of skin friction 201‏ 
coefficient »» de frottement‏ 

superticiel 

Koeffizient m der 

Oberflüchenreibung f 


ke‏ اصطدام حسم Le‏ نط ثابت فانه رتد عنه بسرعة 
اسب سر de‏ الاصطدام css.‏ معامل التناسب 
بين السرعتين معامل الارتداد » ویتوتف على مرونة كل 
dia‏ الجسم » Jo; U-ls‏ 1 وهده القاعدة من وصع ليودن e‏ 


Y و‎ © 


Van‏ معامل الإرتداد 
coefficient of restitution 200‏ 


coefficient 111 de restitution 
Wiederherstellungskoeffizient m 


فى KR‏ المواثم » النسبة بين del‏ مة 
( الشکل Cave‏ 


الشکل ۱۷۳ - ke‏ لساب معامل الانقباض من 
مساحة مقطع الفتحة وساحة مقطم SEN‏ 


فى الطواحین الهوائية » نسبة با تنقصه سرعة 
الرياح عند مرورها خلال قرص الروحة . 


۱۹۵ معامل الإنقباض 


coeffielent of contraction 195 
coefficient m de contraction 
Kontraktionskoeffizient m 


۷۳ معامل التداخل احوری 


axial interference coefficient 73 
coefficient m d'intérference axiale 
Axialinterferenzkoeffizient m 


IP المواد عيابي‎ be 
. هذا المائع مثا ی‎ 3 


فى ميكانيكا الموائع » النسبة بين قوة الجر الكلية 


والضغط الديناميكى مضروبة فى مساحة S|‏ مقطلع 
لاجم متعامد مم احاه zul‏ يان 1 


441 معامل التصر ف 


coefficient of discharge 196 
coefficient m de débit 
Ausflußkoeffizient m 


۳:۳ معامل الجر 


drag coefficient 
coefficient m de traînée 343 
Luf twiderstandsbeiwert m 


فى سيكانيکا الموائع » النسبة بين السرعة الحقيقية 
لا نع - الى دس KL‏ الحسوبة على e àil gatal‏ بثان : 


Ur‏ معامل السرعة 


coefficient of velocity 203 
coefficient m de vitesse 
Geschwindigkeitskoefflzient m 


فى ميكانيكا الموائع » ¿J|‏ بين الضاغط وطاق ة 
الح A8‏ . 


AYA‏ معامل الضغط 


pressure coefficient 838 
coefflcient m de pression 
Druckkoeffizient m 


۷٧‏ معامل اللزوجة الديناميكية النسبة بين إجهاد القص الى معدل التشوه الزاوى ؛ 
e ` . ۵ à t of d ic vi it‏ | نه د ده 
een m do visose ` e‏ وهو مقدار ثابت فى الوائع النيوتونية . 
dynamique‏ 


Koefflzlent m der 
dynamischen Viskosität f 


£4 معامل M‏ و جة الظاهر à‏ ميل النحنى الذى bs‏ العلاقة بين احهاد القص 


Mi لنشوه‎ J| وبين معدل‎ apparent viscosity coefficient 
. وى‎ X 1 coefficient m de viscosité 4 
appare 


nte 
Scheinviskositätskoeffizient m 
HERRERA cc O LN 
ععامل اللزوجة | لكينماتيكية النسبة بين معامل اللزوجة والكثافة‎ ۹٩ 
199 


coefficient of kinematic 
viscosity ` 

coefficient m cinématique 
de viscosité 

Koeffizient m der 
kinematischen Viskosität f 


a nn ےب‎ ŘŘÁ 


۲ معامل اللزوجة المضطربة النسبة بين اجهاد القص الضطرب الى معدل تفس 


A Ob ud | متوسط السرعة 3 احاه عمودى على‎ coefficient of turbulent viscosity 202 
a iege m de viscosité 
turbulente 


Koeffizient m der 
turbulenten Viskositát f 


Me‏ معامل المرونة الحجمية ف ميكانيكا الموائع » النسبة بين الاجهاد والانفعال 
bulk modulus 140‏ احجمی للما دع ° 


module m de compressibilité 
volumique 
Kompressionsmodul % 


. معامل شد البای النسبة بين قوة شد الياى والاستطالة الناشئة عتما‎ TRU. 


stiffness of a spring 1063 
rigidité f d'un ressort 
Steifigkeit f einer Feder 


( حالته الصلبة ( المتجمدة‎ j أسلوب فيه يعرض العدن‎ à معاملة حرار‎ evv 
dim الى دورة حرارية أو | کر » 3 کسابه خواصا‎ bnt treatment 937 
. مرغویا فیپا‎ Ur 
[4 احرارية ۰ التخمر احراری‎ coy sl ومن اسالیب‎ ee 
| التطبيع » التصليد » السقاية » الخ‎ 
التعريف عملية التسخين اذا كان‎ Le ولاند خل تحت‎ 


LA ii vs u : : . " , 
السرعة فى اتا‎ zéi الوانم عدل‎ ur da?! معدل التشوه‎ A^ 


۱ 
۰ >l rate of linear deformation 884 
taux m de déformation linéaire 
Ausmaß n der linearen 
Verformung f 


Al معدل التشوه الزاوى فى میکانیکا الموائع » معدل تغير السرعة فى‎ AAY 
به د‎ ul A عمودى على حر‎ rate of angular deformation 
taux m de déformation angulaire 
Ausmaß n der Winkelverformung f 


فى ell.‏ العادن » العدن الذى يضاف لعمل لحمة ما , 


٢‏ معدن اضافة 
( معدت ملء » معدن حشو) 
filler metal 432‏ 


métal m d'apport 
Zusatzmetall n (SchweiBen) 


. المعدن المراد امه‎ c معدن الاساس ی لام العادن‎ . ٩۱ 


( العدن الأصلى) 


base metal (parent metal) 91 
métal m de baae 
Grundmetall a 


(Mutterwerkstoff m) 
نسب ختلفة من القصدير والنحاس‎ | 


معدن باییت سبيكة تتكون من 


f 


*^ - 
pabbit metal 80‏ والانتیمود , وتستخدم d‏ نبطين كراسى التحميل 
Hal ۰ métal m Babbit‏ 9 
Weißmetall ^; Lagermetall n‏ فى به e‏ 
Vo‏ العدن الرسب فى لام العادن » العدن الذى أضيف ) معدن 
deposited metal 305‏ الاضافة ( d‏ اثناء عملية اللحام ١‏ 
métal m déposé‏ 
Auftragametall n‏ 
avr‏ المعدن شکل رباعی مقفل متساوى الاضلاع وليست من 
rhombus 923‏ زواياه زاوية قاخمة 2 او هو بتوا TJ‏ اضلاع فيه ضلعال 
د یز متجاورال ناوتان , .) الشکل ivé‏ ( ۰ 
3 
A‏ الشکل Na‏ — المعين 
A‏ ۳ 


jen‏ يستخدم فى عرکات البنزین للامداد غليط 


.. es en a á 
عه‎ u للا حراق‎ 5A La والم‌واء‎ VES سدری دن‎ 


GI‏ تاما » ومتناسب مع السرعات ااطلوبة سن 
اهر لك عند الاحمال ild‏ حسب ظروف التشغيل . 


عنصر فلزى فضى الظمر منخفض الكثافة A— — š‏ 
انصهاره وع ° م » en‏ بفاعلية Abe‏ شديسده . 
تصنم سنه سبائك عديدة باضافة الالوسينيوم لزيادة 
الصلادة » أو المنجنيز لتحسين مقاومة التاكل » أو الزنك 
لزيادة التانة » الخ . 


الضاده لرور یار d dios‏ 335 خلال القاوسه 0 
وهی تختاف عن القاوبة » التی تعوق كلا من UJ!‏ رین 
ال ردد والستمر . 


أداة تستخدم لربط أو فك الصواميل أو المسامير d‏ 
الوصلات الملولبة . ومن آنواعه ( الشکل ۱۷۰ ): 


° 


الشکل ۵ ٧١‏ سب 

بعض آنواع مفاتیح الر بط 
a‏ - مقتاح ربط بناحیتین 
b‏ - مفتاح ربط صندوق 
© - مفتاح مسد س 


۱۱ مغذی ( کار بورا >( 
carburetter‏ 


carburateur m 151 
Vergaser m 


۸۱ مغنيسيو م 
magnesium 681‏ 


magnésium 2» 
Magnesium n 


مفاعلة 
reactance 885‏ 


réactance f 
Blindwiderstand m; Reaktanz f 


١48 


1019 


مفتاح ربط 


spanner 
clé f 
Schlüssel 1 


(Í‏ مفتاح ربط بناحیتن 
double-ended spanner a)‏ 


el& f double 
Doppelmaulschraubenschlüssel m 


ب ) مفتاح ربط صندوق 


socket spanner b) 
clé f à douille 
Steckschlüssel m 


مفتاح ربط مسدس 


hexagon spanner 
clé f à six pans 
Sechskantschlüssel m 


(> 
c) 


یزود السد يمفيض للتخلص من الياه الزائدة ع. 


T 1034 
spillway 
barrage-déversoir m 
Überlauf m 


ولا رقنصم | جعناه الشاسل على poen‏ 


» بالاوزان‎ del سبيل‎ de بل قد يتعلق‎ › À Rose 
أو السعات » أو القدرات احصانية » أو القناتء أو‎ 


العدلات من "i‏ نوع 1 


القاس النظری لمعد با » وهو الذى ينبنى عليه حدود 
اقاس ¿ و کذ لك القاسات التصميمية لهذا البعد . 


القاس الذى پستخدم » A‏ نا حدود التفاوت » لتحد ید 
المتطليات التصميمية للبعد للذى ينتمى اليه . ( انظسر 
اللوحة الرابعة» ۷ € ۸ ). 
القاس الاعتبا ری الذى يسمى به شيىء أو جزء 
با ء أو رمز به اليه » وذلك لتیسیر النص على القاسات 
وتسهيل الاشارة اليا š‏ 


القاس gali‏ لأحد أبعاد جزء معين . 


يقصد به بعدا اللوحة : الطول والعرض » والعلاقة 
الاساسية بينهما هی ان الطول : العرض = ۲۷ : ۱ . 
وهناك مقاسات قياسية معينة شائعة الاستخدام NT‏ 


( الشکل ٠۷ا‏ ). 


۷۰14142 ` 


الشکل در - مقاس لوحة الرسم 


ri 


Bize 
mesure f 
Größe f; Abmessung f 


(Í‏ مقاس أساسى 
basic size (a‏ 
mesure f normale‏ 

Grundmaß n 


=( مقاس تصميمى 
design aize (b‏ 


mesure f constructive 
berechnetes Maß n; Baumaß n 


nominal size 


| (c 
mesure f nominale 
Nominalmaß n; Nennmaß n 


€ مقاس فعل 
actual size‏ 


d 
mesure f réelle ( 
IstmaD n 


44Y 


ge 


مقاس لوحة الرسم 
drawing sheet size‏ 


format m de dessin 
Zeichenpapiergröße f 


——- 
ل ب u.‏ 


TT‏ مقاومة التدحرج القاومة الناشئة من تفلطح منطقة ماس العجلة 
rolling resistance 941‏ بالطريق O c‏ التماس T‏ مساحه T y‏ نقطة ° 
١ résistance f au roulement‏ 
Rollwiderstand m‏ 


AUT:‏ مقاومة الشد الحمل الاقصى d‏ اختبار الشد مقسوما على المساحة 
1104 31 بو ل الاصلية — الستعرض للجزء الواقع d‏ » طول 


. القياس « لقطعة | الاختبار‎ Zugfestigkeit f 
الاقصی € أو . احهاد‎ AM s ٠ ويطلق عليه ایضا‎ 
. ) الشد الاقصى . ( انظر اللوحة السادسة‎ 


—— مقداح ف الضخات الترددية » كباس قطره آفل من‎ AM 
5 سد الاسطوانة 4 ویکون عاده على هيئة عمود طويل‎ 814 
plongeur m 


Tauchkolben m 


۸٥٨١‏ مقذوف أى خسم يقذف بوساطة سلاح : ناری أو بأية طريقة 
Sr projectile 851‏ بسر عة قف معینه , 


projectile m 
Projektil n; GeschoD n 


TER‏ مقشطة رأسة مكنة لتشغيل العادن بالكشط فى اتجاه رأسى 
slotting machine (slotter) 1001‏ 


machine f à mortaiser 
(mortaiseuse) 
Senkrechtstoßmaschine f 


۸٨۸‏ مقشطة عر بة مكنة تشغيل بالکشط » وتثبت الشغلة على عربة لما 
planing machine (planer) 808‏ حركة برد دیه مستقيمة ¿ 9 LES‏ العدن من LJ‏ 


machine f à raboter 
1 ( UNN الشکل‎ ) A بوساطة عد د قاطعة ثابتة‎ (raboteuse) 
Hobelmaschine f 


am 


pl» U = ICH 


| D ER 5 


—- هه و 


۲ ۱ 


Ae‏ تشکیا بالکشط ¿ وفيما تكون الشغلة ثابتة 
وتتحرك lee‏ العدد التاطعة Llas‏ وايابا. 


(الشكل ۱۷۸ ). 


الشكل ۱۷۸ — ممشطه نطاحة 


بحتويه هدا المستوى : 


السطح QAI)‏ ) الناتج من قطم | فى 
c ( Noir‏ ن قطع e‏ 


السطح ( الشكل ) الناتج من قطع الجسم فى 
اتجاهه العرضى » أى ف الاتجاه المتعامد على طوله . 


ave‏ مقشطة نطاحة 
Shaping machine (shaper) 975‏ 
étau-limeur‏ 

Kurzhobelmaschine f 


ao‏ مقطع 


section 965 
section f 

Schnitt m 

logitudinal section a) 


section f longitudinale 
Längsschnitt m 


ب ) مقطع مستعرض 
transverse section b)‏ 


section f transversale 
Querschnitt m 


وله élu‏ یناسب بقتضیات التانة . ( الشکل 8ب "Ei ١‏ 


۱۷ مقطع جنا 
An 17‏ 


surface f portante 
Tragflügel m 


Y ٣۳٣ 


ra‏ مقعدة ( مرتكز العمود ) الجزء من العمود الذى يستند أو Sy‏ على عمل 
journal 5‏ ( كرسى ( ویدور فيه . (الشكل ۱۸۰ ). 


tourillon m 
Zapfen m 


!( مقعدة طرفية القعدة فى نهاية العمود 
end journal a)‏ 
tourillon m frontal‏ 
Stirnzapfen m‏ 


>( مقعدة متوسطة المقعدة فى وسط العمود كذلك تسمى القعدات وفقا 
EY neck journal b)‏ القوی المؤيرة عليها : 


tourillon m intermédiaire 
Halszapfen m 


>( مقعدة ساندة إذا كانت القوة توثر نى اتجاه عمودى على الحور. 
supporting journal c)‏ 


tourillon m porteur 
Tragzapfen m; Stützzapfen m 


Tell مقعدة راتكازية‎ (2 
) مقعدة دفعية‎ ) 
pivot journal (thrust journal) d) 


a b 6 d tourillon m (pivot) 
| Spurzapfen m (Kammzapfen m) 


Z 


A 
Fan d 


دب 


سس 


8 - مقعدة طرفية b‏ — مقعدة متوسطة 
0 — مقعدة ساندة d‏ - مقعدة ارتكازية 


۸۹٥‏ مقوم جما زيسمح لتیار کپربانی بالرور خلاله فى اتجاه 
rectifier 895‏ واحد € ويستخدم لتحويل التيار Xll‏ 53 ای تيار مستمر 5 
redresseur m‏ 


Gleichrichter m 


° dbl بای أداة تستخدم لقياس التيار‎ wëll مقياس التيار‎ Y 


ammeter 26 
ampèremètre m 
Amperemeter n 


النسبة c.‏ د بعاد ا موقعة d‏ ,> 


š‏ مقياس يو 
ES drawing ai 347‏ | 2 جستحدم 
ST "M ul PETE échelle f‏ 
Maßstab m (techn. Zeichnen)‏ هی 
"كما يل ٠‏ ° 
للتصغس | : و۲ f‏ ۱ ۲۰۰ > ۰ ۲۰۰ 
١ ۲ ° ۰ ç ١ í e M ۱‏ : هه ٥‏ 
٠١ °) 8‏ ۶© ۱ ؛ TII dE‏ 
للتكبير ۲ : ۱ poa t‏ ۱۰ ۱ 


. مقياس ۹ نسبة الاجهاد الى الانفعال داخل نطاق الرونة‎ vio 


à معامل المرونة‎ ) 
) رو‎ of elasticity 
(coefficient of elaaticity) 
module 71 6 
Elastizitätsmodul m; 
(Elastizitätszahl f) 


715 


5 مقياس يونج مقياس المرونة كما يعرف فى حالتى الشد والانضغاط 
Young's modulus‏ 


module m Young 
Elastizitátsmodul m 


modulus of rigidity b) 
module m de rigidité 
Schubmodul m 


eer‏ المقياس ذو احطاف ف الېيدرولیکاء جهاز خطای يتكون أساسا سن 
hook gauge 552‏ مقياس وقدمة ( يستعمل لتحد يد وقياس Sy‏ الاسطح 


limnimétre m à point 
° احرة‎ Pegelmesser m 


ve"‏ المقياس ذو الفتحة فرص دو فتحة يصنع حسب بواصفات محددة لقيساس 
orifice meter 756‏ التصرف d‏ الا ایسب " ) الشکل 1۸۱ ( 


compteur m à orifice 


SIN Durchflußmengenmesser m 
HN 
کال له‎ 


NAT - لحد‎ 


N 


AL 


A‏ الشكل ١م١ ‏ مقياس ذو فتحه 


۲ ۱ ۶ 


فى الهيدروليكا » جېاز لقياس سرعة المائع عن طريق 
EK e‏ رياش أو کؤوس دوارة ) » تنناسب سرعته 
الدورانية مع سرعة المائع . ( الشكل ۱۸۲ ). 


الشكل e YAY‏ مقياس سرعة العياز 


جهاز يستخدم لقياس الضغط ¿ له أشكال وتصميمات 
متعدده , ( الشکل LAY‏ ( . 


Pab <Patm 


الشكل ۱۸۳ - بعض أنواع المانوميرات 

Lef Jac U هرگه ال رف‎ ds رحاحیه‎ à sl 
جز يسا‎ As ( متصل بالضغط والا خر مفتوح للجو‎ 
: Cul بالسائل‎ 

أنبوبة على AU PORN‏ يتصل طرفاها الى حيت 
واد قباس فرق الضغط ولا db‏ الق . 


مقياس يستعمل لقياس الضغوط الصغيرة . 


tva‏ مقياس سرعة التيار 
reg 279‏ 


Fließgeschwindigkeitsmesser m 


( pou ) مقياس ضغط‎ AY 
pressure gauge (manometer) 839 


manométre m 
Manometer m; Druckmesser m 


۹ مقياس معقوف 
U-tube manometer a)‏ 


manométre m à air libre 
Flüssigkeitsmanometer n 


differential manometer 


manométre m différentiel 
Differentialmanometer n 


micromanometer 


micromanométre m 
Mikromanometer n 


A3. 5‏ الضغط U‏ قياس ذوساق مائلة تتصل باناء يحتوى على السا؛ 
Ju um (>‏ المبين d‏ يستعمل لقياس | ضفوط | 3 š‏ : ` 


manomètre m incliné 
Schrägmanometer n 


Lia ۳‏ دون مقياس ضغط e‏ الحزء الرئيسى فيه انبوبة de‏ نیز 
( ياس ی برنة مقطعما بیضی الشکل . 


Bourdon gauge e) 
manométre m à tube de Bourdon 
Róhrenfedermanometer n 


(nach Bourdon) 


المقياس النتظ مقیاس نى نظام الاحداثيات » فيه محل الاب اد 


۱۱9۰ 
النساوية عسافات متساوية ومنتظمة . 


uniform scale 1150 
division f linéaire 
einheitliche MaBeinteilung f 


٧‏ مكبس هيدر وليكى مكنة للكبس والتشكيل فيا يوضع الجسم سین 
OMG hydraulic press | 567‏ أحدهما سفلى نابت Fr‏ علوی متحر لد Aras‏ 
ee‏ حر کته من کباس يعمل بضغط ما نع يكون غادة ساء 

أو زيتا . ( انظر اللوحة الثامنة ) . 


E £ TI‏ بای جار gu‏ من موصلین 6 يكونان عادة لوحين 
capacitor ` Me‏ فلزين متوازيين Uea‏ عازل ds.‏ وسع كل لوح تخزین 
Ki‏ شحنة کېرباثية» على حين تتولد بات شحنة مضادة 


Kondensator m 
. على اللوح المقابل‎ 


dpi أداة تشغيل ذات حواف حادة تستخدم فی‎ (iS مكشطة يدوية ( رث‎ 48V 
. وتشطيب أسطح ااشغولات المعدنية بالكشط‎  scraper 957 


grattoir m 
Schabeisen 2 


۳۷ الکبي ‏ چیومتریا e‏ منشور ‏ أو متوازى مستطيلات - جميع 
cube 271‏ آوجهه على شكل مربعات متساوية . ( الشكل «(A‏ 
Würfel m‏ 


الشكل ۱۸ - المكعب 


wei we wi‏ ميكاانيكية لتحويل الطاقة أو نتلپا . تتكون من 
"Dër 0‏ بعضها ببعض » متها :3 
aod‏ التحرك . سا وف 


Y" 


Yo‏ مكنة ;£ ثقارة نه تش 
(à) és‏ مكنة نشغيل لعمل الثقوب المستديرة بالقطع الدورانی . 


Te e > illing machine 351 
. منم‎ ale اع‎ Fi o? GE 2 ir f à percer (perceuse) 
١ Bohrmaschine f 


|( ثقابة نضد یه UB.‏ ے ١ dÉ | eu ay = us‏ لا 
eh | | : | ¿> JI P bench drill a)‏ 
perceuse f d'établi‏ ` (. ) لشكل ۵ ۸ ١‏ ( 
Tischbohrmaschine f‏ 


الشكل ۱۸۵ — AUS‏ نضدية 


>( ثقابة عمودية AB‏ هیکلها على شكل عمود . (الشكل (ras‏ 
( ثقابة قاعدية ) 
pillar drill (column drill) b)‏ 


perceuse f à colonne 
Sáulenbohrmaschine f 


Y ٧ 


Au‏ نصف قطرية ثقابة كبيرة نسبيا يمكن Wa‏ تحريك الرأس الذى يعمل 
(ثقابة دف ) اقب ( البنطة ) حول محيط دائرة . (الشكل (aay‏ 
radial drill c)‏ 


perceuse f radiale 
Radlalbohrmaschine f 


(> 


حل الشكل ۱۸۷ — 
9-8 مکنة تثقيب لصف قطرية 


MUT 


۸ مكنة تجليخ ( جلاخة ( مكنة تشغيل تستخدم فى تهذيب السطوح 


grinding machine (grinder) 518‏ الاسطوا dei)‏ بأحجار » el‏ « مستد پر ° . Es‏ من sil‏ اع 
machine f à rectifier (rectifieuse)‏ 
Schleifmaschine f‏ عديدة » منها: 


.)١ ۸۸ جلاخة سطوح وهی جلاخة لتجليخ السطوح المستوية. (الشكل‎ | A 
: surface grinder a) 


machine f à rectifler les surfaces 
Flüchenschleifmaschine f 


الشکل ۱۸۸ — 


جلاخة سطوح رأسية 


>( جلاخة اسطوانية وهی جلاخة لتجليخ السطوح الاسطوانية الخارجية . 
cylindrical grinder b)‏ ) الكل 8 ١|‏ ( . 


rectifleuse f cylindrique 
Rundschleifmaschine f 


وهی جلاخة لتجليخ السطوح الأسطوانية من الداخل. 


.( ۰ 


) الشكل 


دهی جالاخة Sy‏ على قاعدة أو عمود ؛ وتستخدم d‏ 
التجلیخ الیدوی . 


>( حلاخحة داخلية 
internal grinde‏ 


c) 
machine f à rectifier les intérieurs 
Innenschleifmaschine f 


>( جلاخة قاعدية 
pedestal grinder d)‏ 


affüteuse f & socle 
Ständerschleifmaschine f 


Laid He,‏ لخرط الجدران الداخلية للاسطوانات وما 
اليما . 


boring machine 126 


machine f à aléser (aléseuse) 


Bohrwerk 1 


القطعة الراد ثقسېا . 


عام يطلق على المكنات الستخدمة فى 
الصناعات d» ARS QI‏ الورش » وتدار e Zell à; Ja‏ 
لتشغيل المعادن » ويم ذلك عادة بازالة الرائش الزاند . 
ومن أمثلتها hl‏ والثقابات » وسمکنات التفریز » 
والمقاشط e‏ الخ . 


) مكنة تخر م ( خرامة‎ 
punching machine 866 
machine f à poinconner 

(poinconneuse) 

Stanzmaschine f 


di‏ مكنة تشغيل 


machine tool 680 
machine-outil f 
Werkzeugmaschine f 


مكنة تشغيل بادارة قواطم ذوات حواف مشكلة 
وتوجيهها على القطعة الراد تشكيلها . وتستخدم فى 
التشکیل الر کب » أی للاشکال LS‏ الى ايت 
أسطوانية أو مستوية ( ک‌سنان التروس C(‏ أو نی 
التشكيل العدد المدى e‏ كأن يكون الشكل اسطوانيا 
غير کاسل 5 وتنتج يكنات التفریز من آنواع de‏ ید۵ ( 
منما : 


وهى مكنة تفريز أداتها القاطعة تدور حول حور يمكن 
توجيبه فى أى اتجاه حسب الرغبة . 


Yrs 


۸ مكنة تفريز (فرزة ) 


milling machine 708 


machine f à fraiser 
(fraiseuse) 
Früsmaschine f 


(Í‏ مكنة تفر يز عامة 
universal milling machine a)‏ 


machine f à fraiser universelle 
Universalfrüsmaschine f 


pe" 


ولها عمود تفريز آفتی » وتثبت الشغلة على صيني: 


يمكن ضبطها . 


الشکل ۱ مكنة تف ريز أفقية 


ep ap £ مه‎ D 
49) ب ) فريزة‎ 
horizontal milling machine b) 


fraiseuse f horizontale 
Horizontalfräsmaschine f 


مكنة لها عضودوار x‏ كمية الج 45 الزاوية للمائم 
المارفيها . وتعرف المكنة التى تنقص فيها كمية الحركة 
الزاوية بالتوربين » وتك التى تزيد فیها كمية الحركة 
الزاوية للسوائل بالمضخة » وللغازات بالمروحة والضغاط , 


ih ۱۱۱‏ توربينية 


turbomachine 1141 
turbomachine f 
Strómungsmaschine f 


› العادن بإمرارهما بين درفيلين‎ Jet du a 
فتتشکل بشکل الدرقيلين الاسطوانیین أو بشکل المرات‎ 
. العدة فيمما‎ 

ومن أنواع مكنات الدرفلة : 


وهى مكنة درفلة ذات درفيلين أفقيين . 


وهى مكنة درفلة ذات ثلاثة درافيل أفقية مرتب 
lex»‏ فوق بعض . 


وهى مكنة درفلة ذات أربعة درافيل أفقية » نبا 
درفیلان للتشكيل ودرفيلان ساندان . 


وهی iSo‏ د رفلة ذات درافيل أفقية ودرافيل رأسية » 
والغرض من الدرافیل الرأسية هو درفلة حوانی الالواح 
بدقة حسب القاس ااطلوب . 


ala مكنة در‎ 4۴۸ 
rolling mill 938 


laminoir m 
Walzwerk n; WalzstraDe f 


two-high mill a) 


laminoir m duo 
Duowalzwerk n 


وغ مكنة درفلة ثلائية 
three-high mill b)‏ 


laminoir 7n trio 
Triowalzwerk n 


7( مكنة درفلة رباعية 


four-high mill c) 
laminoir m à quatre cylindres 
Doppelduowalzwerk n 


2( مكنة درفلة عامة 
universal mill d)‏ 


laminoir m universel 
Universalwalzwerk n 


۳ ۳ ٠ 


Ger‏ مكنة صقل بالحجارة مكنة 
x» | honing machine 551‏ 


machine f à honer 
Ziehschlelfmaschine f 


BEN 
ملاسة‎ ۱۰۰۳ 


لصقل أسطح ااشغولا 


ار شديدة الصلاد ه ۲ < u‏ 2 


.. $ ú - ۰ \ hu) Lie ZS 
الخالى ميا من النتوء ات الرنية‎ e | C. xil sl thness 
dag gmoo d 
: lisse 7 dii 
Glätte f 


Um‏ ن 


. ص معين‎ o£ attachment 69 


appareil m 
Anbaugerüt n; Zusatzgerát n 


۱۹۹ ماس ماس منحنى داهو LLI‏ المستقيم الذى يشترك مع هذا 
P ne. ; 1099‏ * نقطتين Crea) Lt‏ ومتقا ربتين من بعضېما 
ente‏ 
Taugente f‏ البعض قربا لا نسانيا . ودعس عن د لك ځا را Lil OÙ‏ 
المستقم يقطع P"‏ فى نقطتين متطابقتين . 


Q4‏ تمص And‏ منثنية خرجما منخفض عن مدخلها2 لذلك 
Lei À ai siphon 991‏ ضغط سالب عند سر eu ol‏ فیا e‏ 
siphon m‏ 


Siphon m; Heber m 


۱ الناطق الفضائية للسر يان توجد اساسا منطقتان فضائيتان للسريان : ie‏ 


, داخلية ( ومنطقة خا رحيه‎ spatial flow regions 1021 
régions fpl spatiales 
d'écoulement 


räumliche Strómungsbereiche mp? 


e | .‏ 
۱ هڅ فى ميكانيكا الموائع » يمشل eub‏ رياضيا bi,‏ ¿ 


. ات‎ Léi) ` Quelle 7 


. ثابت والاے متحركے‎ Lë وله 7 فكين‎ TINI 1 Wa 
4 nd $ m A A4: ۰ ۸ 
الشغلات الراد تکل ا‎ Je منجلة ( ملزمة ) تستخدم ق القبض‎ um 


étau m 


أو ة PTUS ET‏ 3 
Schraubstock m‏ او T‏ . وهی دن انواع مره ا مہا . 


2 DA | Í Al: H * . ST z مو‎ 
( بنك أو التزذعحة‎ ) it منحلة نضدية وهی التی تثبت‎ (Í 
. لاشغلات اليدوية‎ bench vice a) 


étau m d'établi 
Bankschraubstock m 


J— ¿S تربط بالمسامير على صينية‎ ie, à š 
ilr SS mn € منحلة مكنات‎ 
, الشغالات الصغره‎ Li) ١ 1 


machine vice b) 
étau m de machines 


Maschinenschraubstock m 


ry) 


أى خط مقوس » أى غير مستقم » وأى ثلاث نقط 


1 I منحنی‎ Vo 
. عليه لاتكون على استقامة واحدة‎ cuve 275 
courbe f 
Kurve f 


Bee 


a: ۱۰۷۹‏ | المنحنى pe‏ یسحل العلاقة Nä‏ الاحهاد والانفعال 
( الاجهاد - الإنفعال) CHASE d‏ 
stress-strain curve 1076‏ 


courbe f charge-allongement 
Spannungs-Dehnungs-Diagramm n 


DEI اغتباړات‎ os ee en Lm ۱۰۷4 

O 1‏ | قه بين عدد مرات دورات حمېاد ال 

1 ( الاجېاد = عدد الدورات ) تسبب الانکسار وبين نطاق الاجهادات السلطة على 
derr And ae‏ عينات اختبار الكلال . ( الشكل مو ). 


cycles d'effort 
Dauerfestigkeitsschaubild n 


TOM LITE ITT 
60 EEE TT NON 
55 TE 
wa 
50 
ES 
45[— 


EB mau 1 
35 ٥5071۱ 081 01 1 111! Tee || 
۱ 1 ۸۲ 


Ball‏ لاو 
OIL III‏ 
EE CU‏ 25 

106 107 10 


?10 104 
الشکل Y‏ - منحنی (الاجېاد ‏ عدد الدو رات ( 


.44 منحنی ایب منحنی یمثل قانون تغير الدالة Kal‏ 


sinusoid (sine curve) 990 


sinusoide f‏ تعرف باسم اليب - الزاوية المركزية من صفر الى 


.دم" . (الشكل ۱۹۳١‏ ). 


Sinuslinie f; Sinusoide f 


٢ ٣ 


Say‏ منحنى SM P‏ يبين العلاقة بين احمل المسلط وبين 
( الحمل ‏ الإستطالة o‏ الإستطالة الناتجة ى اختبار الشد . ( الشكل ۱۹٤١‏ ) . 


load-extension curve 


diagramme m de charges 667‏ 
ot allongements‏ 
Zerreißdiagramm n‏ 
L‏ 
۱ 
E‏ 
الشكل ٤٩١‏ منحنى ( حمل — استطالة ( 
و وی .. š‏ موی ]هه š ef wës A‏ 
۸٤‏ منحنى الرمو منحنى سطح الاء فى قناة مكشوفة آقم فيها ناء 
backwater curve 84‏ اليعترض مراها . ( الشكل مور ). 
courbe f de remous‏ 
Staukurve f‏ سک 
الشکل ۵ 4 ٩‏ سب Tox‏ الرمو 
vai‏ نحنى الزحف المنحنى الذى يبين العلاقة بين أى اثنين سس 
00۳۳ التشوه أو معدل التشوه» مع ثبوت قيمة كلا العاملين 


الآخرين . 

وأكثر هذه المنحنيات شيوعا هو المنحنى الذى یبن 
العلاقة بين التشوه والزمن اثناء ثبوت الاحماد ودرجة 
EE‏ 


104 منحنی AL LA‏ ( کاتینة) منحنی رسمه ALA‏ بنتظمة عند AX‏ من طرقيا 


^ m m 
۰ ( نعليقا حر | ° ) الشكل دا‎ catenary (catenary curve) 159 
chainette f 
Kettenlinie ۴ 


الشكل ۱۹۰ — منحنی السلسلة 


v ۳ ۳٣ 


فى خطوط الانابيب » منحنى يوضح العلاقة بين 
التصرف والضاغط الکلی (الاستاتيكى والفاقد ) فى 
الط الذى تغدیه المضخة . 


٢۲ 


12 


dns منحنى‎ 
system curve 


courbe f de systéme 
Systemkurve f 


ى الرياضيات » منحنی .عس مجموعة منحنيات سن 
نوع واحد » أو »سه ¿ease‏ خطوط » جميعما مرسومة 
محبث تحقق شرط محددا , فاذا رسمت dogs‏ خطوط 
cue‏ يتساوى بعد كل منها عن نقطة ابتة OU (OMS‏ 
المنحنى الغلف نى هذه VU‏ يكون دائرة . 


CAJA النحنی‎ Fay 


envelope 392 
enveloppe f 
Hüllkurve f 


محموعة سنحنیاث عثل مسار نقطة ابتة على Le‏ 
دائرة ARE Le‏ تدحرحما بشروط dur‏ 1 


المنحنيات السيكلودية 
( المنحنيات الدويرية ) 


YA 


آلة لرفع لياه تعتمد على مبدأ الطرقة المائية . 


cycloids 281 
cycloides fpl 

Zykloiden fpl 

EN‏ المندالة 


hydraulic ram 568 
bélier m hydraulique 
hydraulischer Rammbár m 


فى مكنات التشغيل » جزء العربة الذى توجه بوساطته 
الادارة فى اتجاه عمودى على غور الفرش . 


YA‏ المنزلقة المستعرضة 


cross-slide 268 
traverse f 
Querbalken m 


جيومتريا » جسم كثير السطوح من apasi‏ وجبان 
متساويان هشماقاعدتاه ( والاوحه الاخرى سطوح متوازية 
sl © de gv‏ ( الشکل ۱۹۷ ). 

E' 


B': C' 


Ji Atv 


prism 847 
prisme m 
Prisma » 


جال السريان حول الاجسام » وفيها مناطق ثلاث : 
بعيدة عن الجسم ( السریان فيا مثالی ) » وملاصقة له 
( طبقة حدارية ) » وى الخلف ( الدوامة الخلفية ) . 


external flow region 415 
région f extérieure d'écoulement 
äußerer Strómungsbereich m 


۲ ۲ ٤ 


¿daa ٢‏ داخلية للسر يان Jie‏ السريان احدد بحدران, كالانابيب والقنوات 


1 وعرات مکنات الوانع‎ — internal flow region 612 


région ار‎ d'écoulement 
innerer Strömungsbereich m 


CH D‏ ميتة til.‏ من السريان لایتضح فیما شكل sae‏ لخطوط 
u (stagnation region) 294‏ 
zone f morte‏ 


(région de stagnation) 
Totzone f (Stagnationsbereich m) 


| ازالة حزم من‎ LE قط‎ + de L: 
منظر مقطو منظر ( مسقط ( برسم بعد تخيل ازالة جزه من الجسم‎ das 
کستوی واحد قاطع أو عده مستويات قاطعة لتوضي سح‎ En view - 966 


.) ۱۹۸ التكوين الداخلى للجسم . ( الشكل‎ Schaittdarstellung f 


د 


Dei 


الشكل ۱۹۸ - أمثلة لمناظر مقطوعة 


۰ | اس ` 1 .. .. 
عن 2 s we,‏ التيارات الكبربائية الشدیدة العكسية السارية مسن 
Ausschalter m? |‏ البطارية الى لفائف عضو الانتاج ( البوبينة ) بالمولد عند 

. الکمربای للبطارية‎ ) LI المولد عن‎ is انفاض‎ Trennschalter m 


e‏ منظم السرعة جېازيتصل ege ntl bs‏ حدود معينة 
governor 510‏ تبعا لزيادة احمل على | و له . 


régulateur m 
Regler m 


Y ٢ 6 


P— المنقلة البسيطة اداة قياس تتكون بن جزء على هيئة نصف‎ ٥ 
4) وحزء مستقم متحر‎ » °, A ° à y مد رح بالدرحات الدا‎ simple protractor 985 
ينتهى بمؤشر . دقتها حتى ,° . ويمكن بها قياس‎ 
: ( 134 الشکل‎ ( ٩ الدرحات الصحيحة وانصافما‎ 


rapporteur m simple 
einfacher Winkelmesser m 


الشكل jaa‏ — النقلة البسيطة 


۱۱ المنقلة العامة منقلة قياس على هيئة ayla‏ كاملة مقسمة الى ra.‏ 

universal protractor 1156‏ تستخدم ی القیاسات الا کنر دقة من قیاسات النقلهة 
e rapporteur m universel‏ . 

universeller Winkelmesser m‏ ال | ¿J‏ . وهى تزود بورنية ONE‏ من قراءة الزوايا على 

قطعة التشغیل بدقة تصل ال ه”. ( الشكل. ...+ ) . 


Co <.‏ 1 — ۷ 0 پر ره | 

AN‏ موازنة الأعضاء الدوارة اضافة كتلتى موازنة أو تصحيح تلصقان بالعضو 

balancing of rotors 87‏ الدوار T‏ مواضع معينة لملافاة )232 الفعل الديناميكية 
balancement m des rotors |‏ : 

. عور دور انه‎ Js Auswuchten n der Läufer mpl 


FA‏ موتو ر کم بای سكنة تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية. 


electric motor 381 
moteur m électrique 
Elektromotor m 


rym 


المؤثر التفاضلى ۲7۶ الذى يعبر عن اجراء عمليتى 
التفارق والاغدار واحدة بعد الاخری : 


V = ۷ : Ç = div (grad) à + a d 
= ۰ = ra D — 
: مه 9% توج‎ 


V» مؤثر‎ ٤٥ 


Laplacian operator 645 
opérateur m de Laplace 
Laplace-Operator m 


متجه مركباته فى اتحاه احاور الكرتيزية المتعامدة 
عبارة عن التفاضلات الجزئية ٠‏ 
d‏ 0 0 
a Oy 5‏ 
ويرمز له بالرمز V‏ ويفيد نى الصياغات الاتية : 
| -اضحدار Jue‏ قياسى Í‏ 


grad f = V - Í 
R اتجاهى‎ Jie تفارق‎ v 


R اتجاهى‎ de دوران‎ — + 
curl À = rot À = V .R 


. Lis 
. موحة تتحرك العناصر السطحية فيا مسافة محدودة‎ 


ويمكن لېذه الموجة أن ترحل لسافة كبيرة دون تغير فى 


ی التروس € النسبة بين قطر دائرة الخطوة وبين عدد 
الاسنان ‏ أى أنه يساوى . 
قطر دائرة الخطوة 
عدد الاسنان 
وبحسب قطر دائرة الخطوة بالملیمترات فى Jl‏ سام 
التری للقياسات » وبالبوصات فى النظام البريطانى 
للقياسات . 


YYN 


Al مؤثر‎ Ve 


operator nabla 751 
nabla m opérateur 
Nabla-Operator m 


۱۰۱ موجة صوتية 
sonic wave 1011‏ 
onde f sonore‏ 

Schallwelle f 

۱۰۰ مو d>‏ وحبدة 
solitary wave 1010‏ 
onde f solitaire‏ 

Einzelwelle f 

de مود‎ ۷1٤4 
module 714 
module m 

Modul m 


: موسع ثقوب ( برغ اداة تشغيل ذات حواف حادة تستخدم فى‎ ANA 
“hd j á ( Y | الشكل‎ ) . Le n الثقوب‎ d c SS? 


alésoir m 
Reibahle f; Ráumer m 


ها مته ته Die‏ سم iua,‏ سه eech,‏ 


> اك لكي الح 
N‏ 


d 


د 


NN 
EN 


الشكل Est‏ — آنواع محتلفة من البراغل 


vn PSA‏ جهاز ماحق بالرجل يستخدم AL‏ من حرارة فى 
economiser 368‏ غازات الاحتراق قبل تصر یفما من T die, All‏ تسخن 
économiseur m‏ اړ التغذ E‏ 


Abgasvorwärmer m; 
Luftvorwärmer m 


PAs‏ مولد كبر QU‏ مكنة تحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كربا ئة 
electric generator 380‏ على ل تيار مستمر أو تیار DD Re‏ . يسمى ene‏ 
G électrogénérateur m‏ اذا Cat: Uu‏ ال عا Í‏ لد 
Generator m; Stromerzeuger m‏ « ديئامو » اد Q‏ يار التولد مسثمرا » او « سو 
التيار التردد » اذا كان التيار التواد مترددا . 


Ae‏ مياه ارتواز به مياه تسربت الى باطن الارض واعصرت بين طبقتين 


Qe یر‎ artesian water 
eaux fpl artésiennes 
Brunnenwasser n 


. مياه جوفية مياه تتسرب الى باطن الارض مكونة أنهارا جوفية‎ ٨ 


underground water 1148 
eaux fpl souterraines 
Grundwasser n 


» میتالوغرافیا دراسة تكوين وبنية الفلزات ( العادن ) والسبانك‎ ۷٧۵٥٧ 
1 ( الیکروسکوبی‎ ) See وخاصة بالفحص‎ metallography 705 


métallographie f 
Metallografie f 


۱۱ ميزان تسوية أنبوبة زجاجية تحوى فقاعة من d elal‏ سابل 
els ( spirit level | 1041‏ آو کحول أو í (el‏ وستحدم فى Goal‏ 
à al . niveau m à bulle d'air‏ | 
Al (y f‏ لسطوح ۰ 


. علم يبحت فى حركة الاجسام وسکونها التسيي‎  اکیناکیلا‎ T 
الدینامیکا ( والاستاتیکا.‎ I تنقسم الى فرعين اساسيين‎ mechanics 699 
وتنقسم الدینامیکا بدورها الى قسمين : الكينتيكاء‎ Mechanik J 


والكينماتيكا , 


£00 ميكانيكا الموائع c‏ علم دراسة الموائع فى حالة السكون أو حالة الحركة . 
fluid mechanics 455‏ 
mécanique f des fluides‏ 


Mechanik f der Flüssigkeiten fpl 
und Gase 1 


۱۸۷ الميكانيكا الكلاسيكية الیکانیکا المبنية على قوانين نيوتن التى أعلنها ئی 


٥ classical mechanics 187‏ تعس عن ا حر "um‏ تعبيرا Bis‏ الا فى بضع 
e . 1 mécanique f classique‏ 5 1 0 1 
klassische Mechanik f‏ حالات کن JI‏ 45 السر يعة حد | ris E‏ ب سر عتما 


سن سر عة الضوء 1 


۸ اللکانکالنسیة نوع من الميكانيكا أخرجه أينشتين فى ۹.۰ 
relativistic mechanics 908‏ وينبنى على نسبية الزمن » والطول » والكتلة » الخ . 
f relativiste‏ - تطبيقه يلام ال ركة السريعة جدا کح A‏ جسيمات 
الذرة أو حركة الاجرام السماوية . 
أما تطبيقه على الحركة العادية الاخرى فلايعط 
فرقا یذ کر عن الميكانيكا الكلاسيكية لنيوتن . 


۲ 4 


أداة قياس تستخدم أساسا لتياس الشغلات ذات 
التشطیب الدقيق » مثل أعمدة الدوران ومقعداتب ا 
والمسامير ( البئوز ) الاسطوانية . 

CESR A ——‏ دن حيث استخدامها | 
ميكرومترات للقياسات الخارجية » ومیکرومترات للقياسات 
الداخلية » وميكرومترات لقياس الاعماق. 


. ) ۲.۲ EA 


دچ N NN ۱ HE CES‏ جح 
د Bà A decis 4 "SS mua‏ == — 


احم ليما 
تسس 


الشکل ۲۰۲ - الیکرومبرات 


Sua‏ ومتر للقیاسات انار b cie‏ - میکرومترالقیاسات الدا خلية 


ميكر ومر 
micrometer‏ 


micrométre m 
Meßschraube f; Mikrometer n 


Vay 


707 


TY s 


. بالعضو الدوار‎ LE الرياش‎ diffuser ring 
couronne f de diffusion 
Streuring 7 


نافحة ۰ مكنة هيدروليكية لضغط الپواء أو الغازات بدون 
Ja za blower‏ ( ود لك T‏ مرحلة واحدة او عده مراحل " 
ufflant‏ " 

(rer (الشكل‎ Genen” 


à 
WT 


1 


الشكل ۲۰۳ — نافخة متعددة المراحل 


TT) 


۳۱ 


321 


۱۹ 


119 


; ; زيعمل على نقل ار كة من عمود رئيسى | 
جا رد ۲ | 
ev‏ ناقل سرعة هيد روليكى ass PRU,‏ السرعة والعزم . ويتكون م | 
hydraulic torque converter 570‏ جر ووا C‏ : | داز“ 1 | m‏ 
ludum" de transmission‏ عضوين دوا رين احدهما على لعمو لربيسى و حر على 
Drehmomentenwandler m‏ الثانوی ¿ بالاضافة 2 مجموعة من الرياش i ul‏ | 
) الشكل ء ۰ ۲ ). 
ناقل سرعة هيدر ولیک 
١‏ - عمود رئيسى 
؟ - عمود ثانوى 
v‏ - عضو دوار على ېیسود 
الرئيسى 
4 - عضو دوار عل العمود الثانوى 
o‏ رياش ثابتة 
۱٢۲‏ زاقلة بالسر وسيلة نقل تستخدم de‏ ونقل الواد ( مثل ا 
belt conveyor à ۱ 102‏ والرمل Ai zl í‏ ( لسافات o ^a‏ نسبیا à bL‏ 
an —0‏ سير لانهائى يتحرك على درافیل موضوعة على مسافات 
متساوية . وقديكون السير مبططا » أو مقوسا باستخدام 
درافيل d‏ جوانبه لإمالته . 
65 


ا  abi astroid‏ تتحرك على دائرة تتدحرح als‏ داره آخری 


Ir, e (الشکل‎ „day! قطرها أربعة أمثال قطر الدائرة‎ Astroide f 


الشكل ۲۰ - النجمى 
ل د ا e‏ 
E‏ عنص EA‏ شد ید القا بلية T‏ والطرق d Lo‏ 
d‏ ا de "ie AY 94 à‏ یستحد م آساسای صناعه SUN‏ 


e s فنا‎ m ومن‎ . ia SI Kupfer n 


Y££ 


244 


SES 


Î‏ ( النحاس الاصفر 
brass a)‏ 


laiton m (culvre jaune) 
Messing n 


۱ وهی سبانك مکونانما الاساسية النحاس ( بسبة 
در ید على Ze,‏ ( والزنك » اضافات بسيطة مسن 
الا لومنیوم والرصاص » الخ . للها مقاومة متازة SU‏ 
وخواص حیده للسحب العمیق . 


ب ) gy jJ‏ وهی سبائك تتکون أساسا من النحاس مع القصدير 
bronze b)‏ 4 


d "I Dr a bronze m‏ ونشتمل على سیب بسيطسة 


€ الز ناک أو الفوسفور أو النحنمز‎ u آخری‎ p من‎ Bronze f 
M | 


نسبة الر نزلاق 
slip 999‏ 


déperdition f 
Schlupf m; Gleitbewegung f 


فى الضخات الايحابية » مقدار الفقد فى التصرف منسوبا 
ای التصرف ‚gell‏ 


فى حر کات الاحتراق الداخلى » النسبة بين الحجم 
الزاح مضافا اليه حجم الخلوص وبين حجم الخلوص 
بالاسطوانة . فاذا كان ا حجم الزاح C‏ وكان 
مې لایر ECCE EE Eas BU‏ 


je 
pege و29‎ ٠ الانضغاط عادة بين بن‎ Aus وتتراوح‎ 


à. Less dle وا‎ cl GU Lal 
ى‎ ٩:۱۹٩۱ : ١,ه ينما تتراوح بين‎ ni? 
.) 9 ٠ ua ها شيوعا النسية‎ AS لح رکات الديزل ( وأ‎ 


فى المكنات الهيدروليكية » النسية بين سرعة السريان 
نى العضو الدوار والسرعة المثالية لو أن كل الضاغ L‏ 
حول الى XP‏ حركة . 


نسبة الا نضغاط 
compression ratio 216‏ 


taux m de compression 
Verdichtungsverhältnis n 


^££ نسبة التدفق 
flow ratio 448‏ 


rapport m d'ecoulement 
Strömungsverhältnis n 


ی التروس » النسبة بين طول قوس الفعل وبين 


فى التروس » النسبة بين السرعة الزاوية لپرس الد ير 
والسرعة الزاوية للترس الدار» وهی فى التروس العدلة 
تناسب عکسیا مه النسبة يئ عدد آسنان كل منهما» 
أو مع النسبة بين dl» Sh‏ خطوتيمما 1 


۴۷ نسبة التلامس 
contact ratio 237‏ 


rapport m de contact 
Uberdeckungsgrad m 


النسبة السرعية 
velocity ratio‏ 


rapport m de vitesse 
Übersetzungsverhältnis n 


۱۱۷ 


1174 


ى الکنات الپيدروليكية » N‏ السرعسية 
A NU‏ للعضو الدوار عند قطره الخارجى us‏ 
¿Jual‏ لو أن كل الضاغط تحول الى طاقة حركة . 


rrr 


۱۳۹ 


1026 


النسبة السرعية 
Speed ratio‏ 


rapport » de vitesse 
Übersetzungsverhältnis n 


i‏ لكلال وبين Als‏ الشد الاو 
du | E pr‏ بی P š OM 9 | Aa.‏ : 
٥‏ نسبة الکلال ( نسبة الاطاقة ) À‏ ب 
fatigue ratio (endurance ratio)‏ 
rapport m limite de fatigue 425‏ 


résistance de rupture 
par traction 
Ermtüdungsverhültnis m 


| بين ونر الريشة‎ iil » ائم‎ , Rx 
T ف ميكانيكا الموادع‎ 5 A 


ratio ۱۹‏ 0۵ السافة بين مقطعين متتاليين d‏ مجموعة رياش le‏ 
solidity ratio 1009‏ المسافة بين : 
aA‏ 
۷ نسة اسون C‏ لسا الانفعال الستعرض ای الانفعال الط وی حت 
° و afe‏ | ^ : ضغاط | s Ua;‏ | ونه ۰ 
put Poisson’s ratio 818‏ الشد أو الا AG di‏ 
rapport m de Poisson‏ 
Querdehnunggszahl f‏ 
و o Ge,‏ : ت الادارة بسیور» النسبة بين سرعة 
۱۳۲ نسبة الحركة ف مجموعات 3 š ee‏ الى 1 
e JI transmission nilo 1132‏ ) الطنبورة ( المدارة وبين سرعة | : Bee‏ 
transmission‏ او و y AI‏ ° . وقد تعرف WIS‏ باسم النسبة | لسرعية |[ 
Überzetzungsverhältnis n‏ نقل ال حر METIER t de^‏ ) الشکل "m‏ ( ۲ 
n,‏ = 7 
الشکل ۲۰ - نسبة نقل الحركة 
۹۰ نسبية الزمن وجد أينشتين بالتحلیل النطتی الدقیق أن الزن 
relativity of time 910‏ شیء لسبى » ,ععنی أن الفغرة الزمنية بين أى حدثين 
SA f der Zeit f‏ تحتلف باختلاف LU‏ هد وباختلاف حركته . 
m MEN |‏ ا ااا ا ةا 
۹ نسبية الطول الطول فى نظرية النسبية شىء نسبى يختلف باختلاف 
relativity of length 909‏ الشاهد وباختلاف > (QA‏ 
relativité f de la longueur‏ 
Relativität f der Länge f‏ 
010 نصف القطر الپیدرولیکی فى میکانیکا الموائع > نسبة مساحة القطم الى احعيط 
hydraulic mean depth 565‏ البتلن ; 


(hydraulic radius) 

rayon m moyen de profil 
(rayon hydraulique) 
mittlerer Profilradius m 


س 
ANA‏ نصف قطر my‏ ) نص A1 Lë‏ هو 
radius Po 879‏ القصور لجسم متماسك هو طول لوضرب 
rayon m de giration‏ . " 
سربعه فى L5‏ الجسم ينتج عزم قصور الجسم حول 


Trägheitshalbmesser m 
. حور‎ 


get 


نطاق الکلال النطاق الاقصى للاجهاد الذى تتحمله الادة لعدد 
( نطاق الإطاقة ) کبر منصوص عليه من مرات التعرض . 
fatigue range (endurance range)‏ 


zone f de fatigue 424 
Ermüdungsgrenze f 


نظام الا حداثیات نظام بیانی عکن استخدامه » مشلا » فى تحديد موضح . 
108 پی or cgordimates‏ مدن نقطة ما على مستوى بحيث تكون واضحة وغيزة . و 
Koordinatensystem n‏ نظامان شائعان للاحداثيات ٠‏ الاحداثيات الكارتسمزية 
( الاحداثيات المتعامدة ) c‏ والاحداثيات القطبية . 


۷ نظام س . ج . ث وحدات أساسية مطلقة نى النظام SÄI‏ للوحدات x‏ 
Paid) C.G.S. system‏ للطول d‏ والجرام AUSQJ‏ » والثانية للزمن . 


176 
système m C. G. S.‏ 
cgs-System n‏ 
۵ النظام المطاق للوحدات نظام وحداته الاساسية هی الکتلة» والطول » والزمن . 
y P absolute system of units 5‏ الوحدات الاخرى على هده الوحدات 


. systéme m absolu des unités 
° الثلات‎ absolutes Einheitensystem 1 


۱۱۰۱ النظام البندسى للوحدات نظام وحداته الاساسية هی القوة » والطول » والزمن . 
TL technical system of units 1101‏ سار الوحدات is Jl‏ الاخرى على هده الوحدات 


. à système m technique des unités 
e الاساسية الثلات‎ technisches Einheitensystem n 


٧‏ النظرية الإإحصائية نظرية للسريان الضطرب تعتمد على أن السرعة 
لاله لراب وسر Qu doen‏ والکان » وان قیمتها: عد 
statistical theory of turbulence 1057‏ كل نقطة í‏ نظرية الاحتمالات k‏ 
théorie f statistique‏ 


de la turbulence 
statistische Turbulenztheorie f 


E‏ سب سح 
۱۱۱ نظر à‏ الاضطراب نظرية للسريان الضطرب تعتمد على أن الاضطراب 
موحد انفواص ‏ موحد اتواس . 


theory of isotropic turbulence 111 


théorie f de turbulence isotrope 
Theorie f der 


isotropiachen Turbulenz f 


۱۳۹ نظرية الطبقة à AA‏ تسم براند تل السريان على جسم مغمور الى سريان 
d boundary-layer theory 129‏ طبقة حدا ريه بلاصقة للحسم í‏ وسریان خال سس 
théorie f de la couche limite‏ الد ان خا ۱ 

وران خارجها . 


Grenzschicht-Theorie f 


(quud " ٢‏ 15442 — نظرية أعلنها أينشتين ٠٠.١ d‏ » وتعنى کر كة 
special theory of relativity ۹‏ الاحسام التى تسم re‏ منتظمة مستقيمة à JL‏ 
JI SES SE la 6‏ 1 وباد بدا اك مية ۳ کل 5 T‏ 


m ۰ 8 ۰ بپ‎ BER ۹ 8 1 T th i 
. فالطول , والزمن ¢ وا لکتلة 1 وغمر ها أشياء لسبیه‎ spezielle Relativitütstheorie f 


Y Yo 


و ^ 

نظرية أعلنها آینشتین d‏ +۹۱ » فتعنی SA‏ 
الاجسام التی تسیر بعجلة بالنسبة لبعضها البعض» وتعطی 

> ; 
تفسیرا للجاذبية الكونية العامة اذ ترجعما الى تقسسوس 
الفراغ حيثما تحل المادة فيه . 

نظرية آعلنها بكنجهام ١ d‏ و ١‏ ف معرض التحليل 
البعدى للكميات الطبرعية لتكوين المعادلات التجريبية, 
ومؤداها أنه يمكن ضم جميع حواصل الضرب اللابعدية 
الستقلة التى مک تكوينها لعدد من المتغيرات ف 
بعادلة QA)‏ عدد » رینولدر » وعدد « فرود » ) . 

ترجم تسمیتها بنظرية پای الى الحرف الیونانی الدال 
على عملية الضرب . 

فى GG‏ الموائع » نظرية تنص على أنه u d‏ 
الثالی يكون مجموع طاقات الضغط والحركة والوضع 
UU‏ لاية نقطة نى خط السريان . 


دراسة القوى ¿yl‏ على عنصر الريشة عند نيصف 
القطر الختار نى العضو الدوار للمكنة الميدروليكية 
احورية باعتباره مقطعا جناحيا . 


۵٥٥‏ نظرية النسبية العامة 
genera] theory of relativit 505‏ 
théorie f généralisée d‏ 

de la relativité 

allgemeine Relativitätstheorie f 

۷۹۸ نظر à‏ بای 
Pi-theorem 798‏ 
théoréme m Pi‏ 

Pi-Theorem n 

dy à Ai ۱۹ 


Bernoulli theorem 106 
théoréme m de Bernoulli 
Bernoullischer Satz m 


نظرية عنصر الريشة 
blade element theory 113‏ 


théorie f de l'element de pale 
Schaufelelemententheorie f 


للقياس نظامان دوليان أساسيان ٠‏ 


وفيه يستخدم Al‏ وأجزاؤه العشرية ومضاعفاته 
لقياس الاطوال » والكيلوجرام وأجزاؤه العشرية 
ومضاعفاته لقياس الاوزان ¿ والثانية ومضاعفات L‏ 
لقياس الزمن . ٠‏ 

وفيه تقاس الاطوال بالبوصة ومضاعفاتهاء والاوزان 
بالباوند ( الرطل ( ومضاعفاته « والزمن العا نس à‏ 
ومضاعفاتها , 


خاصية تسمح للسوائل بالرور خلال حاری وسط مسامی. 


الام التدفق من فتحة ما بعد خروجه منها خروجا 
د : 


نظم القياس 
systems of measurement‏ 


systémes mpl de mesure 
Maßsystem n 


cs A النظام‎ (| 
Metrie system a) 


systeme m Métrique 
metrisches System n 


de nl النظام‎ (< 


British system b) 
systéme m Anglais 
Britisches System n 


النفاذية 
permeability‏ 


perméabilité f 
Durchlássigkeit f 


VA 


785 


٩٤٢ 


624 


نشت 

jet 

jet m 

Strahl m; Düse f 


en 


5 نفث مساعد d‏ عجلة بلتن » بورى يعمل عند رفع الحمل فجأة عن 
auxilixary jet‏ التوربين ° ويصطدم النفث بظمهور Pu SE‏ 


jet m auxiliaire 71 


. العجلة على التوة فف‎ Zusatzdüse f 


۹۲ نقطة أساس as äi‏ نقطة من الجسم تعطى Just‏ مع نقل باق نقط الجسم 


base point of motion‏ نفالا موا زیا ومسا ودا ( 3 T c‏ الاساس ليدور 


point m bas de mouvement 92 
„a a! e^?! الجسم حولمېا للحصول على‎ Haup ووو ساد‎ 
التى عندها ينفعل الجسم بدون زيادة فى‎ ime احضوع‎ älä; ۱۳۲۹ 
اد‎ int 
t Sorte P da EE 1226 
Fließgrenze f (Streckgrenze f) 
الخطوة » وهى النقطة‎ grl ماس‎ ikä Pi افطوة‎ älä ۸٨ 
Vi لیروفیلی‎ 3) AMI العمود‎ le X. التی خب أن‎ pitch point 800 
point m de contact des cercles 
التماس للمحافظة على نسبة سرعية‎ Max متزاوجتين عند‎ primitifs - 
"Wt Wälzpunkt m 
. ثابتة‎ 
نقطة الرکود ف میکانیکا الوائع » النقطة فى السريان التى تتلاشی‎ ۱۲ 
, السر عة عند‌ها‎ stagnation point 1052 
point m d'arrét 
Staupunkt m 
نقطة مزدوجة النقطة على المنحنى التى يتقاطع عندها المنحنى أو يتماس‎ pra 
1 Y ۷ الشکل‎ br نفسه‎ c double point 339 
point m double 
y Doppelpunkt m (Kurve) 
0 X 


الشكل ۲۰۷ - نقطة مزدوجة 


. نقل الطاقة الميدر وليكية نقل الطاقة الميكانيكية باستخدام سائل تحت ضغط‎ ev 
بعضص أنواع‎ d هيد روليكيا‎ ( is + | ) وتاقل الطاقة‎ ` hydraulic transmission 571 
transmission f hydraulique 


4) زیت ( یتحر‎ ) Ju bis السیا رات الحديثة باستغلال‎  hydraulisches Getriebe n 
. جوفة يحيطان بعمود نقل الحركة‎ Aile داخل نصفى‎ 


: تزايد سمك الطقة الحدادرية‎ » lal WO I. 4 š 5 : Y^ 
d imlan Sa dan dt C Balea d  ةيرادجلا مو الطبقة‎ Wé 
احاه السر د ل مبتد نه ہں لصفرعند دقدمة لجسم‎ boundary layer growth à 
ال‎ épaississement m de la couche 
. لغمور‎ limite 


Grenzschichtverdickung f 


YYN 


فى السباكة الرملية » جسم يصنع غالبا من الخشب , 
ولکنه قد يصنع من العدن أو n‏ ( البلاستك ) أو 
أية مادة أخرى بناسبة » ويستخدم d‏ صنع القالب . 


(الشكل ۲۰۸ ) . 


فوذج 


pattern 
modele f 
Modell n 


فى الېيدروليکا» موذج مصنوع عقياسين محتاغهين 
ليمكن من دراسة الظواهر الموجودة بدقة . 


distorted model 


maquette déformée 
verzerrtes Modell » 


VV£ 


774 


مخطط بيانى يتكون من N‏ خطوط ) متوازية عادة ) 6 
تمثل cole yas‏ لتغيرات die‏ بحيث يعطى gÍ‏ _ط 


مستقیم يقطع bk)‏ الثلاثة العلاقات التى ربط بيسن 


عنصر فلزى صلد فضى المظهر ikä‏ انصېهپاره 
.هع ,° » polis‏ للتاكل نسبيا . يستخدم d‏ صنع بعض 
أنواع الفولاذ السبائكى »> حيث بحسن النيكل التانة» 
كمايضاف مع الكروم لانتاج أنواع الفولاذ القاوم 
للصدأ . يستخدم على نطاق واسم نى الطلاء المعدنى . 


حاجز gr‏ قناة به "qM‏ مستطيلة تمر Lie‏ الياه . 
en‏ تكون بعرض القناة أو أقل c‏ وحوافيما 
وفه . وقد تكون عريضة العتب . ( الشكل (Crea‏ 


= 01 


٩۹ p‏ بعض أنواع الهدارات 


ER زاس‎ 77 
< LD Z 


a 


نوموجرام ( مخطط بيانى ) 


nomogramme m 
Nomogramm n 


nickel 


nickel m 
Nickel n 


هد" ار 


weir 
déveraoir m 
Wehr n 


۷۳۸ 


738 


۷۳۷ 


737 


۱۳۰ 


1210 


Y ۸ 


۱ i j š ` 4 id 
سن‎ i مفطع سستوی الشکل ( وتبدأ حواق سطوحه الجا‎ amida] 807 


( ونتقا بل ی القمة ) الرأس‎ s Ae UJ! مضلع‎ OG ار‎ Pyramide f 
l a 7 val واذا وقعت القمة‎ 
وقعت القمة فوق مر كز القاعدة ماما سى‎ 
1 PE van هرما‎ 0 
قاعدته‎ ٠ كذلك بأنه كثير سطوح‎ ell وقد يعرف‎ 
ورووسېا 4352 فى نقطة واحده خارح مستوی‎ 


الضلع . ( الشكل ۲۱۰ ) . 


الشكل - ۲۱۰ هرم رباعى FS‏ 


۸ البندسة ( الچیومریة) الدراسة الرياضية للفراغ ومايقع فيه من نقط وخطوط 
geometry ' 508‏ وسمتویات ومحسمات . من فروعېا الهندسة المستويية » 
Geometrie f‏ والېندسة الفراغية أو الوصفية » والپندسة التحليلية . 


Y4‏ الېندسة التحليلية الېندسة الرياضية التى تدرس بطريقة العادلات 
VENT e "ES analytic geometry 29‏ والدواثر — At‏ — تعد مسيرات 


Lay géométrie f analytique‏ متحركة Re‏ تحديدها بالمعادلات الرياضية 
e “Pi : - 0 2‏ 


analytische Geometrie f 


۳۹ المندسة الوصفة فرع من فروع الرياضيات (الېندسة ) یبحث — 
306 الېندس Ze Aum Za‏ لتمثيل الاحسام AL‏ دقیقا واضحا 
را سب م و كاسلا على سطح ستو » مثل سطح الو رقة أو لوحة 
الرسم . وهى تعنى بالتمثيل البيانى على لوحة الرسم 
لعناصر الاشكال الم‌ندسية التی تتكون منها الاجسام d‏ 
الطبيعة » مثل النقط bail, e‏ » والمضلعات ( والسطوح» 

والمحسمات الفراغية . 


04۷ ده حاف هودوحراف ار ÀS‏ هو منحنى متجه a‏ لنتطه 
7 غو و جر e‏ 035 به O ER š LI dd‏ 
hodograph 54.‏ | محتلفة ¢ وهو ds‏ سر عه سم علد | | ik:‏ من 
sd hodographe m‏ 
oa Hodograf m‏ + 


۳۳۹ 


لنقطة 42 على Le‏ دائرة Sb‏ 
امحل المهندسی pm c. ۳ Bi;‏ 
- 6۸۲ المبيبوسيكلويد بطول Le‏ دائرة أخرى ثابتة من الداخل . وس 
P PER °  hypocycloid 582‏ 


Ax 5 LA: : ٨‏ » » بر 


.« ره | سل‎ LA » pt ری‎ NI ey NI 
.) ۲١١ الشکل‎ ( 


D 


AU 


OCT F 
ELSE 


m 


£ ? 


الشكل ١١٢‏ - الميبوسيكلويد 


Aer) ee"‏ وديناميكا الفر ع من عام الميكانيكا الذى يتناول دراسة السوائل 
hydrodynamics 556‏ وهی فى حالة = A8‏ 1 
hydrodynamique f‏ 
Hydrodynamik f |‏ 


Ee 
للبيدر وديناميكا المغنطيسية دینامیکا السوائل جيدة التوصيل للكهرباء» عند‎ ٤ 
. مغنطیسی خار حى‎ die ۳ يا نما وهى تحت‎ =  magnetohydrodynamics 684 


magnétohydrodynamique f 
Magnetohydrodynamik f 
| 
: وه‎ ۰ ٧ | 
. السوائل وهی فى حالة السکون‎ RE " 
Hydrostatik f : 
پل‎ 
الجزء التطبيقى من علم الهیدرودینامیکا » ويعتسد‎ ee ovv 
. استنتاج العادلات على نتائج التجارب العملية‎ d اساسا‎ RS, B 
Hydraulik f 


ov‏ | لمبيد ) deg näi‏ يغمر ق السائل فيحدد الجزء الغموربنه كثافة 
hydrometer (areometer)‏ السائل . 
densimétre m (aréomètre) 574‏ 
Hydrometer n (Aräometer n)‏ 


e ^ p TIU 
الیکانیکا , هيكل من ثلاثة حاور فراغية متماسكة‎ sut يكل‎ 32 
. وملتقية فى نقطة » ونکون متعامدة فى الغالب‎ SA هيكل‎ ) 
حسم متماسك تنسب اليه‎ Gei وهدا المج جره‎ frame of reference 
. ¿5 الح‎ cadre m de référence 471 


bBezugssystem n 


D 


LIT.‏ واط 


watt 1204 
Vet watt m 


Wattn‏ أو تساوى چولا واحدا فى الثانية . ويعرف الواط فى 
الکېرباء بأنه القدرة الناتجة عن مرور تیار قدره — 
واحد بين نقطتين يبلغ فرق الجهد بینهما فولتا واحدا . 
والشغل SJ‏ يؤديه واط واحد SA‏ ساعة واحدة 
یسمی » bly‏ — ساعة < . 


۱ 


و حد ه قد ره تساوی من و حد ه القدره الخصانية d‏ 


۱۷۹ الوتر all T‏ الجناحی » المسافة بسن مقدم المقطع ویوخره . 


PR نقطتن ولا‎ d hs ای خط يقطع‎ 1 ad LA T Gem, 179 
° 35 Ab Sehne f 


GA)‏ الوتر à‏ المثاث القائم الزاوية » الضلع القابل للزاوية 
KW! hypotenuse 584‏ . 

hypoténuse f 

Hypotenuse f 


٢‏ وجه Ll‏ ف التروس» سطح السن اتحصور بين الاسطوانتين 
tooth face 1122‏ التخيليتين تتکونان من دائرة | والدائرة الطرفية 
nee dent‏ (دائرة القمة ) . 


۹٩‏ الوجه EN‏ فى العضو الدوار» سطلح الريشة اللاحق لاتجاه 
trailing face‏ الدوران 8 


surface f de fuite 
Ablaufflüche f 


٢‏ الو جه التقدم d‏ العضو الدوار » سطح الريشة الدی يواه 


- لدوران‎ | leading face 
surface f d'attaque 
Druckfläche f 
(eines Propellerflügels) 


Y£) 


——————————————— E. 
` — —— - ——F r I.e nT ( ”ا‎ 


LAN‏ الوحدات الأساسية الكتلة, والطسول » وال زمن فى النظام الطلق 
fundamental units 487‏ للوحدات " والقوة ‘ والطول í‏ والزمن ge‏ النام 


5 : unités f fondamentales 
٠ لاو حد ات‎ VES Grundeinhelten fpl 


٣‏ وحدات الضفط 2 وحدة الضغط هی القوة على وحدة الساحة . فنی 
units of pressure 1153‏ الوحداث المطلقة هی » البار « ) m / NE | ٠‏ ( 


Druckeinhelten /pl‏ و « الیکروبار» ( اداين سم" ) . أما فى الوحدات 
الپنسية فپی کجم |سم" (..., جم|سم' ). 


وی الوحدات القياسية هی » JS.‏ « 
oes 1)‏ | م" ) . 


gls (Teich) وحدات متجمة أساسية  هى ثلاث وحدات متجهة‎ ٨ 
عل‎ ( 22 > A z ( الفراغية الثلانة‎ islas VI MEL fundamental unit-vectors 488 


s x vecteurs-unités mpl fondamentaux 
* لعرتيب‎ grundlegende Einsvektoren mpl 


. مجه مقداره واحد صحيح‎ die وحدة‎ ٢ 
unit vector 1152 


vecteur-unité m 
Einsvektor 0 


e.‏ الوزن الظاهری ف اليد روليكاء الوزن الظاهرى لجسم مغمور همو 
apparent weight 50‏ الفرق بين ورنه ووزن السائل الزاح " 


poids m apparent 
Scheingewicht n 


boss وسط مسامى جسم به ثقوب تکون عثابة جار تسمح‎ AYY 
- porous medium 822 


milieu m poreux 
poróses Medium n 


et "‏ من الوسط لحر كته تتوقف على سرعة الحركة 


1 وعلى بعص خصائص الجسم وبعض خصائص الوسط‎ Widerstandsmedium n 


ver 


locking device 669‏ الصواميل أو drei ` ut kal‏ الاهتزازات والدبذ بات 
ER ei 9 dispositif m de blocage‏ — 
Zl  Feststelleinrichtung f‏ لتسببة من ا حر QA‏ 
من اشر انواعتیا د Ins‏ الزنق » ll‏ 


المشقوقة ¿ وا حلقة الزمس كية ( الورده السوست — ( . 
l)‏ ۱۲ ۲ ) . 


الشکل ۲۱۲ — بعض وسائل الزنق 


أ - صمولة زنق » ب - تيلة مشقوفه ç‏ 


= — حلقة زنبركية 
dl 1۲۹‏ تجميعة لبزئین انشائيين . ويمكن تقسيم الوصلات الى 
joint 627‏ وصلات Als‏ (مستدعة ) las ORLY‏ دون کسرها 


Fuge f. Stoß m‏ أو اتلافېا 6 مثل الوصلات الميمرشمة والوصلات 

اللحوبة » ووصلات قا بلة للفصل بدون کسر أو اتلاف e‏ 

مغل الوصلات اللولبة ( القلوظة ) والوصلات بالخوابير . 

| وقد تکون الوصلة متح iS‏ کماهی JULI‏ نى مجموعة 
العمود القلوظ والصمولة s‏ 


4۳“ وصلة ترا كبية ف ام وبرشمة العادن » وصلة بين حافتی عضوین 
Laf lap joint 643‏ کب احداهما فوق الاخرى . 


joint m à recouvrement 
ÜberdeckungsstoB m 


٢‏ وصلة ilUs‏ ف لام وبرشمة العادن » ilos‏ بين حافتى عضوين 
batt joint 142‏ تقعان فى نفس المستوى تقريبا أمام بعضهما البعض . 


joint bout à boub 
StumpfstoB m 


سس 
ه6١١‏ وصلة عامة iles‏ تسمح للجزئین الوصلین بوساطتها بالحركة d‏ 

. جميع الاتجاهات . تستخدم على نحو شائع فى السيارات‎ e | حامعة‎ il 
j ( ٢ Y الشكل‎ ) (sp joint | 2) 1155 


! joint m universel 
SEH Kreuzgelenk n 


الشكل ۲۱۳ — وصلة عامة 


rer 16* 


وصاة مستدعة فيها توصل العناصر المكنية Las‏ 
ببعض بنوع من الغراء يصلح للصق العناصر العدنية 
بأخرى معدنية أو غير معدة » أو العناصر غير المعدنية 
معا . من مزاياها الاساسية وصل الاجزاء اللصنوعة من 
ألواح رقيقة » والاجزاء المصنوعة من مواد غير متجانسة ( 
علاوة على WAT STI TY M ul,‏ والتأكل . يعييسبا 
افا مقاومتها الحرارية والضعف التدريجى لقوة ماسك 


. oU; y! » لظاهرة‎ A. الغراء‎ Nam 


dos 9۹‏ غروية 


glue Joint 509 
Joint m collé 
Lolmfuge f 


تجميعة لجزئين انشائيين عسامير البرشام . منببا 
نوعان شائعان . (الشكل (ris‏ . 


وفيها يقرب الجزآن من بعضهما البعض (وينېما 
مسافة ) ثم يغطيان من الجانبين بلوحين » ثم یت 
كل جزء منهما مع اللوحين بصف واحد أو صفين سن 


الام , 


T‏ بوصع OÍ; +I‏ فوق بعضېما البعض ویوصلال 


بصف واحد أو صفين من البرشام . 


CC 
LL 
NN 

SL 


0 الشكل ع ۲۱ — 


LX‏ بعض ااوصلات برشمة 
dian — VA LAVAL‏ = 
سلا ML‏ و 1( وصلة abla‏ 


CIN 


۳۲ وصلة مرشمة 


riveted joint 932 
joint m rivé 
Nietverbindung f 


4 وصلة ترا كبية 
butt joint a)‏ 


assemblage m bout à bout 
Stumpfverbindung f 


ب ) وصلة تقابلية 
lap joint b)‏ 


assemblage m à recouvrement 
Überlappungsstoß m 


rss 


٢‏ وصلة محددة ( وصلة مسننة ) وصلة تستخدم للسماح بوجود حركة محورية نسبية 
lined ection 1042‏ د الدورار ° $ ° y‏ 
ci — ad "s ( 2 ) obs Weg ۳ (toothed joint)‏ 
AA ۳ joint m ca‏ ۳۹ ; مشکا فى 

^ دی دید خوابير‎ » c Kerbversalinung.f 
عادة بين ع € ې » .۱ . وقد‎ lasae العمود » ویتراوح‎ 
الا‎ SET تشکل الأخاديد عواق مستقيمة أو قد تتخذ‎ 


انثوليوتية . ( الشکل ۲۱۰ ) . 


الشکل ala, — v yo‏ محددة 
۱ - العمود »> Y‏ — الصرة 


۱۳ وصلة ملحومة تجميعة ليزئين إنشائيين بوساطة آسلوب من أساليب 
welded joint | 1212‏ اللحام . ) الشکل + , ۲ ) . ون آنواعها : 


joint m soudé 
Schweiüverbindung f 


!( وصلة تقابلية des‏ بين جزئين يقعان فى نفس المستوى تقريبا . 


butt joint a) 
joint bout à bout 
Stumpfverbindung f 


ب ) وصلة ترا كبية وصلة بين جزئين حافتاهما LR‏ کبتان . 


lap joint b) 
joint 111 à recouvrement 
Überdeckungsverbindung f 


۰ m 1 . 5. ٩ m " e 
T ا حرف‎ is بين جزئين متعامدين على‎ dle, وصلة متعامدة‎ (7 
tee joint c) 
joint » en angle interieur 
T-StoB m 


د ) وصلة ركنية وصلة ين جزئين متعامدين على هيئة L viel‏ 
corner Joint d)‏ 


Joint m en angle extérieur 
Koknstot) m 


^( وصلة حافية وصلة بين حواق حزئن متوازيين تقريبا . 


odgo joint e) 

= =. jolnt m sur bord 

CHI Parnllelstoß m 
a 

A, 

دجم 

CR 
— ۲۱۰ Al 6 | 


بعض الوصلات ام لحومة 
a b Les do, — 8‏ 
es - b‏ را كبية 

C 


© - وصلة متعامدة 
٢‏ وعاء المپواء ف الضخات الترددية » غرفة مغلقة تتصل بأنبوبة 
air vessel 22‏ السحب أو أنبوية الطرد فى ہکان أقرب ما مکن للمضخۀه » 


chambre f à air 


SA — Druckwindkessel m‏ جزئیا بالهواء الضغوط JWW‏ من ذبدية التصرف 
وخفض ضاغط Er‏ 


۸١‏ وعاء lA‏ نوع من الخزانات أو العدات الستخدمة j‏ الأغراض 
pressure vessel 841‏ الصناعية للاحتفاظ T‏ داخلما elec‏ او هواء او Sl‏ 


وی LS Less ede m‏ أو s el‏ نحت hip‏ حدد يزيد على الضغضط 
الجوى العتاد . من الأمثلة الشائعة لأوعية All‏ ط 
أبدان الراجل البخارية » والبلبادلات الحراريية› 
وقبرانات الط هی í‏ وأوعية ell AAS‏ ( والأوتوكلافات . 


— 


e‏ وقاء فى مكنات التشغيل » غطاء للأجزاء المتحركة فى 
apron 51‏ العربة ۰ 

tablier m 

Schürze f 
a ميلس‎ 2 2 -( 
امتصاص الطافة آو الاحمال‎ d مرنا 7 بستخده‎ > spring 1044 


ressort m 


AJ)!  Federf‏ - كما هی JUL‏ فى السيارات مثلا » والعمل 
كمصدر للطاقة ‏ كما هی الحال فى الساعات » أوتسليط 
ضغ ط أو قوة -- کماهی الحال فى القوابض 
( الدبرياجات ) » أو امتضاص الذبذبات والاهتزازات . 
وقد تقسم اليايات من حيث آشکالها إلى ٠‏ 


(Í‏ ياى ورف 
leaf spring a)‏ 


ressort m à lames 
Blattfeder f 


«sb -‏ حلزوی 
helical (or coil) spring b)‏ 


ressort m 11 
Sprialfeder f 


كما آنها قد نقسم من حيث استخد اماتها إلى : 


disc spring c) 
ressort m à disque 
Tellerfeder f 


A 
$ 9 ياى شد‎ (> 
Sy tension spring d) 
ressort m de traction 
à Zugfeder f 


ھ) ياى ضغط مح 


compression spring e) 
ressort m de compression 


Druckfeder f 
e d ياى‎ G 


torsion spring f) 
ressort m de torsion 
Drehstabfeder f 


Y ٧ 


يد تستخدم لتحويل الحركة الدورانية الى ح رك_, 


٧‏ بد مرفقية 
Cle) AE SCH ur‏ اکس 2 كما هی الحال | 
Handkurbel f‏ اوناش الرفع `> . الشکل م Ë ° ( Y‏ 


الشکل ۲۱۸ - يد مرفقية 


lin j‏ نصف دارة 

k‏ — مسطرة حرف ۲ برأس 
انضباطى 

1 جمېاز رسم بعر بة ممزلقة 


اللوحة الأولى + أدوات الرسم المبندسى 


f‏ — مثلث els‏ الزاوية بزاويسة 
متحر S‏ 

dus - g‏ طبعات منحنیات 
طر ز بو — 

h‏ - مسطرة LL‏ مقسمه 
بالمليمترات 

i‏ — مسطرة مثلثة مقاييس رسم 


T°‏ قلم رصاص للرسم 

د مل كلم ME qup‏ خر 

° - فرجار( برجل ) صغير 
بساق قابلة الفصل 

4 - فرجار ( برجل ) بطرف قابل 
للتبديل 

© - مشلث Zü‏ الزاو ية 0۰/۹۳۰ 


A 
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اللوحة الثانية : أنواع من الأسطح 

d 
شبه محر وطى‎ — B سطح کروی‎ d سطح مستو‎ - ۵ 
Ala dec سطح منشورى‎ - ° JET سطح‎ - b 


اللوحة الثالثة : أسنان اللوالب ( القلاوظ ) 
أسطوانة Y‏ — 


o |‏ - الأسطوانة الكبرى تفاع المثلث الأساسى 

e bed‏ ب الاسطوانة الصفر إقتطاع أساسى 

) حو ر اللولب < ( جنب‎ — ee 

; الط‎ Le - iod 

١ rA E‏ الحطوة الاساسيه 
g‏ ——— — الزاوية الحصورة 
3 2 الضفة 
CRES [€ pw‏ 
اسطوانة الحطوة - 


K XS 


< Ce 
WARNEN 


LA vi 


Wl AE 


000 
A 


ee * وی‎ « 


اللوحة الرابعة + التوافقات والتجاوزات 


2 T3 حد التحاوز‎ — Y 
deg, ee teo À حد الما ز(ادف)‎ v 
خلورز‎ A ) س ( أدنى‎ 
1 حد القاس ( أقصى ) ; اغ‎ - ٤ 
ur dall. as] e dit ° 
CN d ae لقد المعدن‎ de -أقصى‎ ` 
) تسامح ( سالب‎ - ۲ ۱ ww 
| ) س تصمیمی ( ثقب‎ 


8 
شد 


a‏ تجاوز أحادى الإنحاه 
lé — b‏ 5 تاف الإتجاه 
» — توافق خلوصى 

۵ — توافق إنتقالى 

e‏ - توافق تداخل 

۱ - حد التجاو ز ( آقصی ) 


š < 
۷" 


١ لاا‎ I 


IN 
مو‎ 


72 


اللوحة الخامسة : بعض أنواع الحاسل ( الکراسی ( 


hei , .‏ قطرى 
e ab ale Le — a‏ حمل ذوكريات . ۳ d‏ 
b‏ - محمل [زلای قطری f‏ - محمل ذوأسطوینات Je -k‏ کریات رو 
c Je - |‏ ذاق احاذاة 
€ — أنواع العناصر الدحر وجية 1 ob A Lë —] ex‏ 21 3 
— محمل ابر 
À‏ - مدرجة کریات 


Y ° Y 


اوه د mam‏ 
000000001۴۱ 


۲ اا 
۱ 


۳ل 


0 
777777 
| 
۱ 
| 


à 
+4 
ا‎ 
-6 
00 


Dan 


w F 
سو اسا‎ ۷ 


مه 
= 
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BEIM 
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> 
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)]1 111 
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| 5 
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coutel 


۸۱ 


۱7 
يما‎ EEE 


اللوحة السادسة ? Z<,‏ إختبار هيد روليكية 
— عينة إختبار شد v‏ ياى نحميل 
ie -‏ اختبار انضغاط A‏ لوح إنثناء 
- لولب ( فتيل ) شد ٩‏ - نحكم قرصى 
— عمود Lis‏ ۰ - عنتو cal‏ 
١ Ee‏ — صمام * 
- موتور ضبط ) الصينية ) Y‏ - صمام إزالة التحميل 


۳ — صمام تصر یب 
4 ۱ - مأخذ هواء 

۵ ۱ — مستودع ریت 

E‏ رة کیاسيه 
۷ — نحكم معوض 

۸ - يد القبض 


A Où + a 


۰ 
- - es 
e - 


D e 
< - سے‎ 
- ° a 
KILAT Le mm 


صم 
- 
— 
— ے 
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اللوحة السابعة + احرطة 
۷ - رواقع ۳ 1 عمود التغذية 
رد ور سن Yt‏ - الغراب المتحرك 


EERE qe JUR 


- القاعدة (JE)‏ 
- الفرش 

- الفراب الغايت 

— عمود sul‏ ران 
JJ» e) — ۷ poe arn‏ 
- روافع cil sepes t‏ 


A D t << —< س‎ 


١‏ دس ودع 
١٢-مضځشه‏ 
۳ - — 

M‏ — ملع 


u 
5 ¿ 


= " 
ps 


اللوحة الثامنة ٠‏ مكبس هيد روایکی 


-القالب العلوى 
ca —‏ .الب الأسفل 


bi‏ به الکیس Ael‏ روليى 
— الدورة ال هید روليكية 


) أسطوانة ( المكبس‎ - ١ 


"m‏ الصينية العليا 
۳ - عمود 
٤‏ - الصينية السفلی 
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FOREWORD 


There was a time when Arabic 
people held the lead in the سم‎ et e GE 5 en 
findings were worded and distributed in Arabic. N e to practice. Many scientific 
of the Greek, Indian and Persian her dicas nn e Islamic state combined elements 
the Arabian culture but subject to creative devel; és 8 n not simply incorporated in 
scientific findings. Justly, this time is evaluated مد‎ ie of the 8 rosu ve SCH ایس ین‎ vidil 
of Arabian science. Arabians could develop their langua : nas uitful eras in the history 
i ge with science. 
After a long period of suppression and backwardness, the present task of the Arabi 1 
is to take over the progressive sciences from the advanced countries, t abian wor d 
۱ : ‚to gather new scientific 
findings, promote sciences and develop its language so that it can absorb the latest findings 
This is the only way to recover lost ground and keep abreast of the leading sciences. | 
For this purpose technical publications are required to fill the presently most obvious gap in 
Arabic literature. The industrial development taking place in the Arabian countries is ac- 
celerated by the introduction of new methods of production. In this connection, technical 
een are of |1 importance and a great help in the planned development of industry 
on the basis of science. 
If we take a closer look at the people involved in this industrial rise, we find that engineers 
assume responsibility for the solution of essential problems, at the same time taking care that 
the development is in harmony with our needs. 
For training engineers and for imparting the necessary knowledge and experiences gathered 
to the working people in industry, carefully selected technical publications in Arabic are in 
urgent need. 
I am happy, therefore, that I am in a position to follow at close range the cooperation of 
EDITION LEIPZIG and AL AHRAM Cairo publishing houses in the issue of a series of technical 
dictionaries of a specific character. They provide a sound basis for defining technical terms in 
Arabic and thus are a first step towards the preparation of technical literature in Arabic. 
For the preparation of these dictionaries, an exact plan was drawn up to cover as many fields 
of the technical sciences as possible. Every dictionary contains the English, French and German 
equivalents of the Arabic terms and precise definitions of these terms which are both clear 
and concise. The alphabetical order of the entry words in the three foreign languages facilitates 
the looking up of each term in any of the four languages. The grasping of the meaning of 
certain terms is further facilitated by a great number of illustrations. 
In my opinion, these special dictionaries are particularly suitable for our students enrolled 
in higher institutions of learning such as universities and engineering schools and for technicians 
working in various fields of industrial production. | | 
I am glad that outstanding experts, professors of our universities and graduated engineers 
already working in our industry, take part in the preparation of these dictionaries. Each of 
them has experiences as author of technical papers and publications and as a translator of 
publications on engineering and technological subjects into Arabic whom I know from 


comm 
on work and colleague of mine, Dr. Anwar Adb-el-Wahed, 


In particular I welcome the fact that a student | he 
is in control of the preparatory work for these dictionaries. He has been known for his untiring 
efforts towards the expansion of the Arabic vocabulary. I am confident that this project 18 1n 


the h : : 
and of the right man ` Hasan Mart 
Chairman of the Engineering Society 


The development of natural science and technology necessitates the issue of technical dictio. 
naries because general dictionaries cannot completely cover the terminology of natural sciences 
and technology. The technical vocabulary becomes more and more comprehensive while it is 
being specialised at the same timc, and many terms have different meanings in the different 
fields of natural science and technology. These specific meanings of the terms require separate 
definitions of each meaning, and synonyms should also be taken into consideration. Many of 
such polysemantic technical terms have more than one equivalent in other languages, and 
users may find it hard to chose the correct word. The present dictionary only covers the most 
important and commonly used equivalent word. 

This technical dictionary is one of a series of special dictionaries which are based on the 
following principles: 


1. Every dictionary contains about 1,200 of the most commonly used technical terms of 
a certain field of technology and engineering ; the first volume is devoted to basic Sciences. 
. The terms are given in the languages English, French, German, Arabic. 
. Every dictionary consists of four parts: 
The four-language part is arranged in alphabetical order of the English entries. These entry 
words are successively numbered and each English term is associated with the French, 
German and Arabic equivalents. 
The second and third parts are arranged in alphabetical order of the French and Ger- 
man entries, respectively. Each entry word in these two parts is provieded with the same 
number as the corresponding English term. 
The fourth part is arranged in alphabetical order of the entries in Arabic. Each Arabic 
term is provided with the same number as the corresponding English term; the equi- 
valent entries in the three foreign languages are included in this part. 
Each word entry is briefly defined. To facilitate understanding of the meaning of cer- 


tain notions, illustrations are included. This arrangement facilitates the looking up of the 
desired term, starting from any of the four languages. 


to 


دن 


k the editors, the AL AHRAM Cairo and EDITION 
nced that my colleagues who took part in the prepara- 
r a Success Im the Arabian countries as a reward for their efforts. 


LEIPZIG publishing houses. I am convi 
tion of this dictionary conside 


Dr. Anwar Mahmud Abd-el- Wahed 


PREFACE 


Il était une époque où la langue arabe était une langue de scientifiques; une époque à laquelle le 
peuple arabe prenait, par l'étude et par l'application de tout ce qui était accessible comme 
connaissances scientifiques, une place de leader. De nombreuses connaissances scientifiques 
étaient rédigées en arabe puis répandues. La science, dans l'Etat musulman, comprenait des 
éléments des cultures grecque, indienne et perse. Mais il ne s'agissait pas uniquement d'une 
reprise de ces cultures mais aussi d'un développement fécond de la science par le travail 
personnel qui conduisait à de nombreuses connaissances scientifiques, jusque-là 1nconnues. 


Cette époque est à juste raison considérée comme l'une des époques les plus fructueuses dans 
l'histoire de la science arabe. Les arabes pouvaient développer leur langue à travers la science. 


- 


Aprés une longue période d’ oppression et de sous-développement, la täche actuelle pour le monde 
arabe consiste à reprendre les sciences progressistes des pays développés, à faire avancer les 
nouvelles connaissances scientifiques et à développer leur langue afin qu'elle s'approprie tout 
ce qu'il y a de nouveau. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons atteindre le niveau et tenir le pas 


aux sciences dominantes. 


Rien ne manque plus aux écrits arabes de nos jours que la littérature technique. Le développe- 
ment industriel croissant qui pénètre les pays arabes est accéléré par l'introduction de nou- 
velles méthodes de production. Les termes techniques jouent, dans ce domaine, un róle im- 
portant et contribuent au développement planifié de l'industrie sur la base des connaissances 
scientifiques. 

Si nous examinons attentivement les hommes qui sont porteurs de cet essor, nous voyons 
alors que les ingénieurs doivent y prendre une part essentielle et qu'ils doivent assurer le 
développement en accord avec nos besoins. 


Il est urgent de réunir avec soin une littérature technique de langue arabe pour former des 
ingénieurs de méme que pour transmettre des connaissances et expériences nécessaires aux 
travailleurs de l'industrie. 


Je suis pour cela heureux de pouvoir suivre de prés la coopération des maisons d'édition 
EDITION LEIPZIG et AL AHRAM, Le Caire, dansle cadre de la publication d'une série de 
dietionnaires techniques spéciaux. Elle crée une base saine pour la définition des termes 
techniques en langue arabe et est, par suite, le premier pas pour l'élaboration d'une littérature 
technique en langue arabe. 


Un plan précis د‎ été établi pour l'élaboration de ces dictionnaires afin de réunir le plus de 
domaines possibles des sciences techniques. Pour les termes techniques arabes, chaque diction- 
naire comprend les équivalents anglais, frangais et allemands ainsi qu'une définition précise 
du terme qui se distingue par la clarté et la concision. La disposition alphabétique des mots- 
souches dans chacune des trois langues étrangères facilite la recherche de chaque terme tech- 
nique dans une des quatre langues. La compréhension exacte est encore soutenue par une 
quantité d'images. 

Ces dictionnaires techniques sont, à mon avis, les mieux appropriés pour nos étudiants des 
hautes écoles et des écoles d'ingénieurs ainsi que pour les techniciens qui travaillent dans 
les différents secteurs de l'industrie et de la production. 


Cela me confère une grande confiance de savoir que des spécialistes, des professeurs de nos 
universités et des ingénieurs diplómés qui travaillent déjà dans l'industrie coopérent à ces 
dictionnaires. Chacun d'eux a de l'expérience en tant qu'auteur d'écrits techniques et en tant 
que traducteur de travaux en arabe düs à la collaboration d'ingénieurs et de techniciens. Je les 
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connais tous pour avoir collaboré avec eux. Je salue particuliérement le fait que mon éléve et 
collégue, Dr. Anwar Abd-el-Wahed, ait pris la direction de l'élaboration de ces dictionnaires, 
Il est connu pour son inlassable travail dans le vocabulaire arabe. Je suis sür que ce projet 


est en bonnes mains. 
Dr. Ing. Hasan Mar’ 


Président de la société des ingénieurs et 
techniciens 


Le développement des sciences et de la technique rend la publication de dictionnaires techni- 
ques indispensable, car les dictionnaires généraux ne sont pas à méme de saisir la terminologie 
des sciences de la nature et de la-technique. Le vocabulaire technique s'étend et se spécialise 
de plus en plus. De nombreux termes ont dans différents domaines des sciences de la nature 
et de la technique, différentes significations. Ces significations spéciales des termes demandent 
aussi pour chacune d'entre elles une désignation isolée de chaque signification; ce en quoi les 
synonymes ne doivent pas étre négligés. A une expression technique correspondent souvent 
dans une autre langue plusieurs expressions et il est difficile à l'usager de choisir le terme le 
plus approprié. Dans le présent dictionnaire, nous n'avons en tout cas donné que les mots 
correspondants les plus importants et les plus usités. 

Ce dictionnaire technique est une partie intégrante d'une série de dictionnaires spécialisés qui 
sont constitués selon les principes suivants: 


1) Chaque dictionnaire contient environ 1200 des termes techniques les plus usités d'un 
domaine scientifique précis; le premier tome contient les sciences fondamentales. 

2) Les termes techniques sont interprétés en anglais-frangais-allemand-arabe. 

3) Chaque dictionnaire se compose de quatre parties: la partie des références est ordonnée 

selon l'alphabet anglais et à chaque mot anglais sont annexés les équivalents frangais, 

allemands et arabes, les mots-souches étant numérotés continuellement. 

La deuxiéme ou bien la troisieme partie sont ordonnées selon l'alphabet frangais ou 

bien allemand. Dans ces deux parties, à chaque mot correspond le méme numéro que 

pour la partie anglaise. 

La quatriéme partie est ordonnée selon l’alphabet arabe. Chaque mot-souche arabe a 

le méme numéro que le mot anglais correspondant. De plus, on y trouve les équivalents 

dansles trois autres langues. Chaque terme est suivi d'une courte définition. En outre des 

images sont reproduites pour faciliter la compréhension de certains termes. 


ص 


Cette disposition facilite la recherche des mots quelle que soit la langue de laquelle on part. 
Ce dictionnaire doit étre un moyen pour les techniciens et ingénieurs dans tous les domaines 
de la technique et de la production, de méme que pour les étudiants des hautes écoles, des 
écoles d'ingénieurs et des écoles professionnelles. Il doit leur faciliter l'étude des revues tech- 
niques étrangères et leur permettre d'accéder à la littérature technique étrangère. 

J'adresse mes remerciements à tous ceux qui ont collaboré à l'élaboration de ce dictionnaire, 
particuliérement à Monsieur le Docteur Professeur Mar’i pour ses travaux préliminaires à cette 
série et pour sa préface. Je remercie aussi les éditeurs, les maisons d'édition AL AHRAM, 
Le Caire, et EDITION LEIPZIG. Je suis persuadé que mes collégues qui ont collaboré à 
l'élaboration de ce dictionnaire considérent son succés dans les pays arabes comme remercie- 


ment pour leurs efforts. 
Dr. Anwar Mahmud Abd-el- Wahed 


VORWORT 


Es gab eine Zeit, in der di i ٩ ; i 
ee d bi e arabische Sprache eine Sprache der Wissenschaft war, eine Zeit 
in der das arabische Volk durch das Studi 1 di 0 
f | | Studium und dio Anwendung dessen, was an wissen- 
schaftlichen Erkenntnissen erreichbar war, cinen führenden Platz einnah Vi | i 
der Wissenschaft wurden in arabischer Sprach ML A | ah ی سس‎ 
| ۱ nn ` Sprache vorfaßt und verbreitet. Die Wissenschaft im 
islamischen Staat vereinte in sich Elemente der griech; indi š 
; | e der griechischen, indischen und persischen Kultur 
Aber es handelte sich nicht nur um die Übernah di Kulti E 
er | )ornahme dieser Kulturen, sondern um schópferische 
Entwicklung der Wissenschaft durch eigene Arbeit. di i ia dahi : 
وي‎ À i g Arbeit, die zu vielen, bis dahin unbekannten wissen- 
ee lie e : j heran re Diese Zeit wertet man zu Recht als eine der fruchtbarsten 
appen m der Geschichte der arabischen Wissenschaft. Die Araber k n i 
SÉ : | 1 
an der Wissenschaft ausbilden. ل سی‎ 
a سوام ې‎ der Unterdrückung und Rückstündigkeit besteht in der Gegen- 
0- ör je د‎ ۳ 1e Welt die Aufgabe darin, die progressiven Wissenschaften von den fort- 
geschrittenen Ländern zu übernehmen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse voranzutreiben 
und ihre Sprache zu entwickeln, damit sie alles Neue aufnehmen kann. Nur so können wir den 
Anschluß gewinnen und mit den führenden Wissenschaften Schritt halten. 
Dem arabischen Schrifttum fehlt dazu gegenwärtig nichts so sehr wie technische Literatur. 
Die zunehmende industrielle Entwicklung, die die arabischen Länder durchdringt, wird 
beschleunigt ‚durch die Einführung neuer Produktionsmethoden. Technische Ausdrücke 
spielen in diesen Bereichen eine wichtige Rolle und tragen zur planmäßigen Entwicklung 
der Industrie auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse bei. 
Werfen wir einen prüfenden Blick auf die Menschen, die diesen industriellen Aufschwung 
tragen, SO finden wir, daß die Ingenieure einen wesentlichen Anteil übernehmen und die 
Entwicklung in Übereinstimmung mit unseren Bedürfnissen bringen müssen. 
Für die Ausbildung der Ingenieure und für die Weitergabe der notwendigen Kenntnisse und 
Erfahrungen an die Werktätigen der Industrie ist eine sorgsam zusammengestellte technische 
Literatur in arabischer Sprache dringend notwendig. 
Es macht mich deshalb glücklich, daß ich die Zusammenarbeit der Verlage EDITION LEIPZIG 
und AL AHRAM, Kairo, bei der Herausgabe einer Reihe technischer Spezialwórterbücher aus 
der Nähe verfolgen kann. Sie schafft eine gesunde Grundlage für die Definition der Termini 
techniei in arabischer Sprache und stellt somit den ersten Schritt zur Erarbeitung einer 
technischen Literatur in arabischer Sprache dar. 
Für die Erarbeitung dieser Wörterbücher wurde ein genauer Plan aufgestellt, um möglichst 
viele Bereiche der technischen Wissenschaften zu erfassen. Jedes Wörterbuch enthält die 
englischen, französischen und deutschen Äquivalente für die arabischen Fachausdrücke sowie 
eine genaue Definition des Terminus, die sich durch Klarheit und Kürze auszeichnet. Die 
Ë . . | 
jeweils alphabetische Anordnung der Stiehwörter in den drei Fremdsprachen erleichtert das 
Auffinden jedes Terminus in einer der vier Sprachen. Das genaue Erfassen wird noch unter- 
stützt durch eine Anzahl von Abbildungen. 
Diese Spezialwórterbücher sind nach meiner Ansicht für unsere Studenten an den Hoch- und 


Ingenieurschulen sowie für die Techniker, die in den verschiedenen Bereichen der Industrie 


und Produktion arbeiten, bestens geeignet. 
Es erfüllt mich mit Zuversicht, daB an diesen Wórterbüchern ausgezeichnete Fachleute, 


Professoren unserer Universitäten und Diplomingenieure, die bereits in der Industrie tätig 
Sind, mitarbeiten. Jeder von ihnen hat Erfahrung als Verfasser technischer Schriften und als 
Übersetzer ingenieurtechnischer Arbeiten ins Arabische. Ich kenne sie alle von gemeinsamer 
Arbeit her. Ich begrüBe besonders, daß mein Schüler und Kollege, Dr. Anwar Abd-el-Wahed, 
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die Leitung bei der Erarbeitung dieser Wórterbücher übernommen hat. Er ist bekannt durch 
seine unermüdliche Arbeit am arabischen Wortschatz. Ich bin sicher, daß dieses Projekt in 


guten Händen liegt. 
Dr. Ing. Hasan Mar’i 


Vorsitzender der Ingenieurtechnischen 
Gesellschaft 


Die Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik macht die Herausgabe von Fach- 
wörterbüchern unumgänglich, denn allgemeine Wörterbücher sind nicht in der Lage, die 
Terminologie der Naturwissenschaften und Technik exakt zu erfassen. Der technische Wort- 
schatz wird umfangreicher und spezieller, und viele Fachbegriffe haben in verschiedenen 
Bereichen der Naturwissenschaften und Technik verschiedene Bedeutung. Diese spezielle 
Bedeutung der Termini erfordert auch je eine gesonderte Determinierung jeder Bedeutung, 
wobei auch die Synonyme nicht außer acht gelassen werden dürfen. Häufig entspricht ein 
Fachausdruck mehreren Ausdrücken in einer anderen Sprache, und es fällt dem Benutzer 
schwer, den treffendsten Begriff auszuwählen. In dem vorliegenden Wörterbuch haben wir 
jeweils nur das wichtigste und gebräuchlichste Entsprechungswort angegeben. 

Dieses Technische Wörterbuch ist Bestandteil einer Reihe von Spezialwörterbüchern, die nach 
folgenden Prinzipien aufgebaut sind: 

1. Jedes Wörterbuch enthält ca. 1200 der gebräuchlichsten Fachausdrücke eines bestimmten 

Wissenschaftsgebietes; im 1. Band sind die Grundlagenwissenschaften enthalten. 

2. Die Fachausdrücke werden in den Sprachen Englisch-Französisch-Deutsch-Arabisch 

wiedergegeben. 

3. Jedes Wörterbuch gliedert sich in vier Teile: 

Der Nachschlageteil ist nach dem englischen Alphabet geordnet. Die Stichwörter sind 
fortlaufend numeriert, und jedem englischen Begriff sind die französischen, deutschen 
und arabischen Äquivalente beigefügt. 
Der zweite bzw. der dritte Teil ist nach dem französischen bzw. dem deutschen Alpha- 
bet geordnet. Jedes Stichwort in diesen beiden Teilen trägt die gleiche Nummer wie 
im englischen Teil. 
Der vierte Teil ist nach dem arabischen Alphabet geordnet. Jedes arabische Stichwort 
trägt die gleiche Nummer wie im englischen Teil, dazu sind die Äquivalente in den drei 
Fremdsprachen angegeben. Es folgt für jeden Ausdruck eine kurze Definition. AuBerdem 
sind zum besseren Verständnis einiger Ausdrücke Abbildungen aufgenommen. 
Diese Anordnung erleichtert das Auffinden des gesuchten Begriffes, gleichgültig, von 
welcher Sprache ausgegangen wird. 
Das Wörterbuch soll ein Hilfsmittel für die Techniker und Ingenieure in allen Bereichen der 
Technik und Produktion und nicht zuletzt für die Studenten an Hoch-, Ingenieur- und Fach- 
schulen sein. Es soll ihnen das Studium ausländischer Fachzeitschriften erleichtern und ihnen 
Zugang zur internationalen Fachliteratur verschaffen. 

Ich möchte allen danken, die an diesem Wörterbuch mitgearbeitet haben, besonders Herrn 
Professor Dr. Mar’i für seine Vorarbeiten zu dieser Reihe und für sein Vorwort. Mein Dank 
gilt auch den Herausgebern, den Verlagen AL AHRAM Cairo und EDITION LEIPZIG. Ich 
bin der Überzeugung, daß meine Kollegen, die an der Erarbeitung dieses Wörterbuches mit- 
gewirkt haben, seinen Erfolg in den arabischen Lündern als Dank für ihre Mühe betrachten. 


Dr. Anwar Mahmud Abd-el-Wahed 
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ENGLISH — FRENCH — GERMAN - ARABIC 


English 


ET p T UTER TN 


1 abrasive 


9 abscissa 


8 absolute pressure 
4 absolute roughness 


5 absolute system of 


units 


6 absolute velocity 


7 absolute zero 


8 acceleration 


9 acceleration centre 


10 action and reaction 


11 addendum 
19 addendum circle 


18 adhesion 
14 aerodynamic drag 


15 aerodynamic lift 
16 aerodynamics 


17 aerofoil* 
18 aileron 


19 air-lift pump* 


20 air pump 


Francais 
وا اا‎ Deutsch عربي‎ 
abrasif m Sehleif mittel n ساحج‎ ' 
) مادة حاكة‎ ( 
abscisse f Abszisse f EN الاحدا ی‎ Y 
( الاحدا ی السینی‎ ) 
pression f absolue absoluter Druck m الضغط المطلق‎ E 
rugosité f absolue absolute Rauheit f ill 5,42 g 
système m absolu absolutes النظام المطلق للوحدات‎ e 
des unités Einheitensystem n 
vitesse f absolue Absolut- السرعة المطلقة‎ 3 
geschwindigkeit f 
zéro m absolu absoluter Null- الصفر الطلق‎ ۷ 
punkt m 
accélération f Beschleunigung f تسارع‎ ^ 
centre m Beschleunigungs- مر و التسارع‎ 
d'accélération zentrum % 
action f et réaction Wirkung f und ورد الفعل‎ Jal je 
Gegenwirkung f 
saillie f de la dent Zahnkopfhöhe f طرا ف السن‎ ١ 
cercle m exérieur Kopfkreis m الدا 4 الطرفية‎ ۳ 
۱ ( دائرة القمة‎ ( 
adhésion f . Haftvermógen n التصاق‎ ug 
traînée f Luftwiderstand m جناحى‎ > ٤ 
aérodynamique 
portance f Auftrieb m ريم جناحی‎ ۳ 
aérodynamique €. yi 
. ik f يرود ینام‎ (a 
aérodynamique f Aerodynamı 1۱ . 
surface f portante Tragflügel m. Ze ER c ES 
aileron m Querruder n جنیح‎ ۸ 
pompe f élévatoire Mammutpumpe f; مصحه رفع بالہواء‎ ۹ 
Druckluft- 
à air 
wasserheber ٨ 
له‎ J E e 
pompe f à air Luftpumpe f SE Y 
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English 


Francais 


Deutsch 8 عر‎ 


RE 


21 air test 


22 air vessel 
28 allowance 
24 alloy 

25 aluminium 
26 ammeter 
27 ampere 


28 amplitude of 
oscillation 


29 analytic geometry 
80 analytic method 
91 analytical statics 


32 angle 
99 angle of action 


34 angle of approach 


35 angle of attack 


86 angle of friction 
37 angle of projection 
88 angle of recess 


89 angle of stall 


40 angular 


acceleration 
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essai m 

d'étanchéité 
chambre f à air 
tolérance f admisse 
alliage m 
aluminium m 
ampéremétre m 
ampére m 


amplitude f 
d'oscillation 


géométrie f 
analytique 


méthode f 
analytique 


statique f 
analytique 


angle m 
angle m d'action 


angle m d'accés 


angle m d'attaque 


angle m 


de frottement 
angle m 

de projection 
angle m 

d'enfoncement 
angle m 

de décrochange 


accélération f 


angulaire 


Luftprüfung f اختبار بالمواء‎ 


Druckwindkessel m 


elal els 


Toleranz f ( تساسح ) سماح‎ 
Legierung f شيکه‎ 
Aluminium n ألو منيوم‎ 
Amperemeter n مقباس التیار الکهربایی‎ 
Ampere n sl 
Schwingungsweite f سعة الدبدبة‎ 
analytische الېندسة التحليلية‎ 
Geometrie f 
analytisches AJ AS طريقة‎ 
Verfahren n 
analytische Statik f استاتيكا تحليلية‎ 
Winkel m à» ol; 
Eingriffswinkel m زاوية الفعل‎ 
Eingriffswinkel m; زاوية الاقتراب‎ 
vorderer 
Überhang m 
Anstellwinkel m , زاوية السېجو‎ 
Reibungswinkel m SCAN زاو ية‎ 
Projektionswinkel m eI à زاو‎ 
Auslaufwälz- زاوية التحويف‎ 
winkel m 
Kippwinkel m را وية الانميار‎ 
Winkel- cS ټسټ 2 زاو‎ 
beschleunigung f 


Y 4 


۳ ۰ 


Y! 


۳۲ 
۳۳ 
ví 


"o 


۳۹ 


YN 


Y^ 


۳۹ 


English Francais Deutsch 7 
a - 
41 angular déplacement Winkel- إزاحة زاوية‎ ٠ 
displacement angulaire verschiebung f 
Phasen- 
verschiebung f 
42 angular gear engrenage m Winkelzahnrad n ترس زاوی‎ Ze 
angulaire 
48 angular moment m cinétique Drehimpuls m مي كمية ا حر 45 الزاوية‎ 
momentum 
44 angular velocity vitesse f angulaire Winkel- سرعة زاوية‎ ٤ 
geschwindigkeit f 
45 annealing recuit m Glühen n تلدين حرارى‎ go 
46 antimony antimoine m Antimon n Q ail ۶ ٩ 
47 anvil enclume f Amboß m سندان‎ gy 
48 apex sommet m Scheitel m رأس‎ ۶ A 
49 apparent viscosity coefficient m Scheinviskositáts- معامل اللزوحة‎ Ze 
coefficient de viscosité koeffizient m À , الظا‎ 
apparente 
50 apparent weight ^ poids m apparent Scheingewicht n عه الوزن الظا هری‎ 
51 2 tablier m Schürze f cels oj 
52 arbor arbre m Achse f, Welle f Gu or 
98 arc of action arc m d'action Eingriffsbogen m قوس الفعل‎ or 
94 arc welding* soudage m à arc  Lichtbogen- وه لام القوس‎ 
TA schweißen n 
99 arch voùte f Bogen m هه عقد‎ 
06 Archimedean spirale f archimedische ور حلزون أرشميدس‎ 
Spiral? d'Archiméde Spirale f 
57 Archimedes principe m archimedisches قاعدة أرشميدس‎ ox 
principle d'Archiméde Prinzip n 
98 areal velocity vitesse f Flüchen- سرعة مساحية‎ ٨ 
superficielle geschwindigkeit f 
99 argon argon m Argon n أرجون‎ og 
60 artesian water eau fpl Brunnenwasser مياه ارتوازية به‎ ٠۰ 
artésiennes 
61 articulation articulation f Gelenk % 355 "1! 
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English Français Deutsch عربى‎ 
62 assembling assemblage m Montage f تجميع‎ ue 
68 assembly assemblage m Montage f; dns jy 
Baugruppe f 
64 assembly drawing* dessin m Montagezeichnung f رسم تجمیعی‎ £ 
d'assemblage 
65 astroid * astroide m Astroide f النجمى‎ 40 
( الشكل النجمى‎ ) 

66 asymptote asymptote f Asymptote f خط مقارب‎ 4" 
67 atmospheric pression f Luftdruck m بو« الضغط الحوى‎ 
pressure (baro- atmosphérique (Normaldruck m) ) الضغط الباروسری‎ ) 

metric pressure) (pression 
barométrique) 
68 atomisation atomisation f Zerstáubung f; تدريه‎ ۸ 
Vernebelung f . 
69 attachment appareil m Anbaugerät 1 وس ملحقة‎ 
Zusatzgeràt n 
70 automation automatisation f Automatisierung f تشغیل أو تومالى‎ ۷۰ 
71 auxiliary jet jet m auxiliaire Zusatzdüse f ساعد‎ 3 ۷۱ 
72 axial force (thrust) force f axiale Axialkraft f ضغط محورى‎ vr 
(poussee) (Schub m) 
73 axial interference coefficient m Axialinterferenz- معامل التداخل‎ yr 
coefficient d'intérference koeffizient m EI | 
axiale 
74 axial thrust poussée f axiale Axialschub m; ($59 e vf 
Axialdruck m 
75 axis of spin of atop axem de rotation Drehimpulsachse f مور لف النحلة‎ vo 
d'une toupie eines Kreisels m 
76 axis of symmetry axe m de symétrie Symmetrieachse f مور التمائل‎ vn 
77 axis of thread axe m de vis Gewindeachse f ځور اللو لب‎ ۷٧ 
78 axisymmetric flow écoulement m axialsy mmetrische متمائل محوريا‎ QU, VA 
à symétrie de Strómung f 
révolution 
79 axle* essieu m Achse f غور دوران‎ ۹ 
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English 
80 Babbit metal 


81 back square 
82 backlash 


88 backward curved 
blades 


84 backwater curve * 
86 balancing disc 
86 balancing holes 


87 balancing of rotors 


88 bar 


89 barrage 


90 base circle 


91 base metal 


cparent metal) 


92 base point of 
motion 


. 98 basic member 


94 basic truncation 


98 basic units 
96 battery 
97 beam 


98 bearing 


Francais 
métal m Babbit 


équerre f 


jeu m de la denture 


pales fpl courbées 


en arriére 


courbe f de remous 
disque m d'équilibre 
trous mpl 
d'équilibrage 
balancement m 


des rotors 


barre f 


barrage ?n 


cercle m de base 


métal m de base 
point m bas 
de mouvement 


organe m normal 


troncature f basique 


unités fpl de base 
pile f 
poutre f 


palier m 


Deutsch 


WeiBmetall n; 
Lagermetall n 
Anschlagwinkel m 

Spiel »; 
Flankenspiel n 
rückwärts 
gekrümmte 
Schaufeln fpl 
(Turbine) 
Staukurve f 
Ausgleichsscheibe f 
Ausgleichs- 
öffnungen fpl 
Auswuchten n der 
Läufer mpl 
Stange f 
Sperrmauer f; 
Staudamm m 
Fußkreis m 
Grundmetall n 


(Mutterwerk- 
stoff m) 
Hauptrichtungs- 
punkt m der 
Bewegung f 
Grundbauteil n 


Abrundung f 
(von Gewinden 
am Fuß) 


Grundeinheiten fpl 
Batterie f 


Strahl m; 
Strahlenbündel n 


Lager n 


ربي 
معدن با بیت 
الزاوية الخلفية 
فوت 


قرص موا زنة 
ثقوب ei‏ 
موازنة الاعضاء 
SEAT‏ 

و ضيب 


قنطرة حجز 


دائرة القاعده 


( العدن الأصلى ( 


نقطة أساس ال à$‏ 


عضو آساسی 
اقتطاع آساسی 


الوحدات الاساسية 
بطارية 


ع 


عمل ( كرسى ) 


^1 


AY 


۸ ٥ 
A" 


AN 
^q 


dr 
d 
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English: Francais Deutsch عربی‎ 
99 bed banc m Bett a و فرش‎ 4 
(einer Maschine) 
100 bed-plate báti m d'assise Auflagerplatte f; لوح الاساس‎ ٠ 
Grundplatte f 
101 belt* courroie f Riemen m سس‎ ١ 
102 belt conveyor transporteur m Förderband n Jul ARD ۽ ۽‎ 
à courroie 
108 belt drive* commande f par Riementrieb m س . و إدارة بالسيور‎ 
courroies 
104 bend test * essai m de flexion Biegeprüfung f; اختبار حنى‎ TE: 
Biegeprobe f 
105 bending moment moment m Biegemoment n e UNI PE ٤٥ 
fléchissant ) عزم الثنى‎ ) 
106 Bernoulli theorem théorème m Bernoullischer نظرية برنول‎ ١.٠ 
de Bernoulli Satz m 
107 bevelgear* engrenage 7 Kegelrad n; DIE ترس‎ "١ 
conique Kegelzahnrad a 
108 bilateral tolerance tolérance f Plus- und Minus- الاتحاه‎ HEHE ۰۸ 
bilatérale abweichung f 
109 billet billette f Barren m; er شبق‎ ۹ 
Knüppel m 
110 blade angle angle m dela pale  Schaufelwinkel m زاوية الريشة‎ ٠۰ 
1 (Turbine) 
111 blade cascade * grille f d'aubes Schaufelgitter n ووو رياش حارفه‎ 
112 blade development développement m  Schaufelabwick- بسط الریاش‎ ۱ T. 
des aubes lung f 
118 blade element théorie f de Schaufelelementen- 425 J| ۳م نظرية عنصر‎ 
theory l'élément de pale theorie f 
114 blade interference interference f Schaufel- تداخل الریاش‎ ٤ 
des 58 interferenz f 
115 blade loading charge f de pale Schaufelbelastung f هم حمل الريشة‎ 
116 blade twist vrillage m d'une pale Schaufel- A l d ۱۱۹ 
verwindung f 
117 bladed propeller hélice f à pales Blattpropeller m الرياش‎ ds ۷ 


English Frangais Deutsch T7 
118 bloom bloom Luppe f; مد رفلة‎ E كتلة‎ TT. 
Rohblock m ( نو ارة‎ ( 
119 7 soufflante f Gebläse n تافخة‎ 4.44 
190 blueprint bleu m Blaupause f طبعة زرقاء‎ TP 
(photocalque) 
121 blunt body corps m non-profilé stumpfer Körper m جسم كليل القدية‎ ۱ 
122 body centrode courbe f mobile Walzbahn f مسار حسمی للمر کو‎ ۲ 
des centres P 
instantanés 
128 boiler chaudiére f Boiler m; Kessel m. (Ol53« مرجل (غلاية‎ ۳٣ 
124 7 boulon m Bolzen m LL) مسمار‎ ٤۱٤ 
195 Borda mouthpiece* ajutage m de Borda Borda- بوردا‎ "V P TE 
Mundstück n 
126 boring machine machine f à aléser ` Bohrwerk n نجويف‎ AS ۳ 
(aléseuse) 
127 boundary layer* couche f adhérant Grenzschicht f ds الطقة الجدار‎ (ww 
à la paroi 
198 boundary layer épaississement m Grenzschicht- à ادا‎ al 4 ۸ 
growth de la couche verdickung f 
limite 
129 boundary layer théorie f de la Grenzschicht- نظرية الطبقة الجدارية‎ 4 
theory couche limite Theorie f 
130 boundary layer épaisseur f de la Grenzschichtdicke f سمك الطبقة الیداریۀ‎ ۰ 
thickness couche limite 
131 boundary layer sillage m de la Grenzschicht- دوامة الطبقة الجدارية‎ uer 
wake couche limite Nachlauf m 
132 brake frein m Bremse f قرملة‎ ۲ 
188 brake horsepower puissance f au frein Bremsleistung f جس و القدرة الحصانية‎ 
(B. HP.) en chevaux الفرملية‎ 
134 brazing brasage m Hartlótung f بالمونة‎ d TI. 
185 Brinell hardness essai m de dureté Brinell-Hárte- اختبار الصلادة‎ ٥ 
test * Brinell prüfung f بطريقة بريئل‎ 
136 brittleness fragilité f Brüchigkeit f قصافة‎ ۷۹ 
187 broach broche f Ráumwerkzeug n خلق تقوب‎ ١ ۷۷ 


English 


138 bucket * 


Francais Deutsch عربی‎ 
سم‎ 

auget m Becher m; Eimer m قادوس‎ 

flambage m Ausbeulen n; dud 


189 buckling 


140 bulk modulus 


141 buoyancy 
142 butt joint 


143 cable 

144 cadmium 

145 cam* 

146 capacitance 
147 capacitor 
148 capillarity 
149 capillary tube 
150 capstan 


151 carburetter 


152 Cardan suspension 


153 cardioid 


154 Carnot cycle 


155 carriage 


156 Cartesian 


coordinates * 


157 case hardening 


158 cast iron 


159 catenary (catenary 


curve) * 


160 catenoid 


20 


POSEEN "‏ وسن سي 


module m de 
compressibilité 


volumique 


carène f 


joint m bout à bout 


cáble m 
cadmium m 
came f 

capacité f 
condensateur m 
capillarité f 
tube m capillaire 
cabestan m 
carburateur m 


suspension f 
à la cardan 


cardioide f 
cycle m de Carnot 
chariot m 


coordonnées fpl 
cartésiennes 


trempe f de surface 


fonte f 
chainette f 


caténoide f 


Ausknicken 7 


Kompressions- 


modul n 


Auftrieb m 
StumpfstoD m 


Kabel n 
Kadmium n 
Nocken m 
Kapazitanz f 
Kondensator m 
Kapillarität f 
Kapillarrohr n 
Haspel f 
Vergaser m 


Kardan- 
aufhängung f 

Kardioide f; 
Herzkurve f 


Carnotscher 
Kreisprozeß m 


Wagen m 


kartesische 
Koordinaten fpl 


Einsatzhärtung f 
Gußeisen n 


Kettenlinie f 


Katenoid n; 
Kettenfläche f 


معامل الرونة الحجمية 


رحوية ( كابستان ) 


مغذی ( كاربوراتير ) 


تعليق كاردان 
القلبى 


( الشكل القلبى ) 


دوره کارنو 


عربة 


الا حداثيات الكارتيزية 


( الاحداثيات 
المتعامدة ( 
تصليد غلاق 
حديد رهر 
منحنی uk)‏ 
( كاتينة ) 

| 


) الشكل السلسلی ( 


jov 


١65 


١ ۵ ٥ 


je" 


English 


Francais 


Deutsch 


161 Cauchy number 


162 cavitation 


163 central angle * 
164 central axis 


165 central 
perspective * 


166 centre 


167 centre of 
bouyancy * 


168 centre of gravity 


169 centre of pressure 


170 centre of 
oscillation 


171 centrifugal 
casting* 


172 centrifugal force 


nombre m de 


Cauchy 


cavitation f 


angle m au centre 
axe m central 


perspective f 
centrale 


pointe f 


centre »» de volume 
. du liquide déplacé 


centre m de gravité 


centre m de 
pressions 


centre m 
d'oscillation 


coulée f centrifuge 


force f centrifuge 


178 centrifugal pump* pompe f centrifuge 


174 centripetal force 


175 centroid * 


176 C. G. S. system 


force f centripéte 


centroide f 


système m C.G.S. 


Zahl f von Cauchy 


Kavitation f; 
Hohlraum- 
bildung f 


Zentrumswinkel m 
Mittelachse f 
Zentral- 
perspektive f 
Mitte f; 
Mittelpunkt m 


Verdrängungs- 
schwerpunkt m 


Gravitations- 
zentrum n; 
Schwerpunkt m 


Druckmittel- 
punkt m 


Schwingungs- 
mittelpunkt m 
Schleuderguß m 


Fliehkraft f 

Kreiselpumpe f; 
Zentrifugal- 
pumpe f 

Zentripetalkraft f 

Schwerpunkt m; 
Massenmittel- 
punkt m 


زاوية مر كزية 
محور مر كزى 
النظور الر کزی 


مركز الطفو 


م ركز الثقل 
( ال رکز التوسط ) 


مركز الضغط 


سبا AS‏ بالطرد ال ركزى 


قوة م ركزية طاردة 


dus e‏ طا ردة م ركزية 


قوة حاذبة م ركزية 
A‏ كد التوسظط 


cgs-System n (Abk. f. QU. cC نظام س‎ 


Zentimeter- 


Gramm-Sekunde- 


System) 


١5١ 
var 
۱۰۳ 


۱ ۶ 


(ng 
(an 
٧ 


۸ 


١ 48 
Ive 
KA 


٧۳ 
١ ۷۳٣ 


ivé 
Ivo 


1v" 


English 


177 chain drive? 


178 Charpy impact 
test * 


179 chord 
1S0 chuck* 
1S1 circle* 


182 circle involute * 


188 circuit breaker 


184 circular pitch 


185 circulation 


186 circumferential 


angle * 


187 classical mechanics 


188 clearance 


189 clearance volume 


190 clinging nappe 
191 closed conduit 


192 clutch * 

198 cobalt 

194 cock 

195 coefficient of 
contraction * 

196 coefficient of 
discharge 


Français 


commande f par 


chaîne 


essai m de Charpy 


corde f 
mandrin m 
cercle m 


développante f 
de circle 


disjoncteur m 


pas m circulaire 


circulation f 


angle m 
circonférentiel 

mécanique f 
classique 

jeu 6 


volume m de la 
chambre de 


compression 


nappe f adhérente 
conduite f fermée 


embrayage m 
cobalt m 
robinet m 


coefficient m 
de contraction 


coefficient m 
de débit 


Deutsch 


Kettentrieb m 


Charpyscher 
Schlagversuch m 


Sehne f 
Spannrutter n 
Kreis m 


Kreisevolvente f 


Trennschalter m 


Wälzkreisteilung f 


Zirkulation f; 
Umlauf m 


Polygonwinkel m 


klassische 
Mechanik f 
Spiel 2 


Kompressions- 
volumen n 


haftende Überfall- 
Lamelle f 

geschlossener 
Kanal m 

Kupplung f 

Kobalt n 

Hahn m 

Kontraktions- 
koeffizient m 


Ausfluß- 


koeffizient m 


إختبار الصدم بطريقة 
شاربی 

ور 

ظرف 

الدائرة 

Dga) 955 |‏ الدائرة 

e y LA قاطع‎ 
الكهربائية‎ 

الخطوة الدائرية 
الالتفاف 

زاوية محيطية 
الیکانیکا الكلاسيكية 


خلوص 

حجم الوص 
عرق ee -j‏ 
ری مغلق 


قابض ( دبرياج ) 


کوبلت 


صمام څزره 
معامل الانقباض 


LAT 


ما 


١ 8 


IA? 


LAN 


۱۸۸ 


English Français Deutsch عربى‎ 
157 يت‎ of coefficient m Koeffizient m der معامل اللزوحة‎ ۱۷ 
dynamic de viscosité dynamischen الديناميكية‎ 
viscosity dynamique Viskosität f 
198 coefficient of coefficient m de Reibungs- الاحتكاك‎ Jules qA 
frietion frottement koeffizient m 
199 coefficient of coefficient m Koeffizient m der معامل اللزوحة‎ ۹ 
kinematic cinématique kinematischen الكينماتيکية‎ 
| viscosity de viscosité Viskosität f 
900 coefficient of coefficient m Wiederherstellungs- الارتداد‎ Hu ٠ 
restitution de restitution koeffizient m 
901 coefficient of coefficient m Koeffizient m der معامل الاحتكاك‎ yo) 
skin friction de frottement Oberfláchen- السطحى‎ 
superficiel reibung f 
909 coefficient of coefficient m Koeffizient m der معامل اللزوحة‎ v.v 
turbulent de viscosité turbulenten المضطربة‎ 
viscosity turbulente Viskositàt f 
908 coefficient of coefficient m Geschwindigkeits- السرعة‎ ble ۳ 
velocity de vitesse koeffizient m 
204 cohesino cohésion f Kohäsion f التماسك‎ et 
905 coining frappe f Münzen n سك العادن‎ ۰۵ 
206 cold shortness fragilité f à froid Kaltbrüchigkeit f تقصفية باردة‎ ۳ 
207 collet collet m Spannzange f QU) v.v 
908 collet chuck * mandrin m à pinces Zangen- db) ظرف‎ ۲ A 
spannfutter n 
209 combustion combustion f Verbrennung f TEC ۲ ٩ 
210 common cycloid * cycloide f ordinaire gewóhnliche يد العادى‎ A لسيکلو‎ Leni, 
(orthocycloide) Zykloide f ( الدوری العادى‎ ( 
211 composition of composition f Zusammensetzung f کیب التجېات‎ > ۱ 
vectors de vecteurs von Vektoren mpl 
212 compound pendule m composé zusammengesetztes i. بندول مر‎ ۳ 
pendulum Pendel n 
218 compressible couche f limite kompressible جدارية قابلة‎ e ES 
boundary layer compressible Grenzschicht f للانضغاط‎ 
214 compressible fluid fluide m kompressible قایل للانضغاط‎ e vif 
compressible Flüssigkeit f 


English 


عربي 


Bee 


215 compressibility 
216 compression ratio 
217 compression stroke 
218 compression test 


219 compressor * 
220 concept 


991 concurrent forces 


999 cone 

998 conformal 
transformation 

994 conic section * 


225 conical helix * 
926 conical pendulum 


conical surface 
228 coning angle 
229 connecting rod 
280 conoid 


981 conservative field 


989 conservation of 
energy 


988 conservation of 
matter 


984 conservation of 
momentum 


235 constraint 


24 


Français Deutsch 
compressibilité f Kompressibilitüt f 
taux m de Verdichtungs- 
compression verhältnis n 
coup m de Verdichtungshub m 
compression 
essai f de Druckversuch m; 
compression Druckprüfung f 
compresseur m Kompressor m 
concept m Begriff m 
forces fpl zusammenwirkende 
concourantes Kräfte fpl 
cône m Kegel m; Konus m 
transformation f konforme 
conforme Transformation f 
section f de cône Kegelschnitt m 
hélice f conique konische 
Schraubenlinie f 


pendule m conique 


surface f conique 
angle m de conicité 
bielle f 

conoide 


champ m 
conservatif 
conservation f 
de l'énergie 
conservation f 
de la matiére 
conservation f 
de la quantité 


de mouvement 


contrainte f 


konisches Pendel 7; 
Kegelpendel » 


Kegelmantelfläche f 
Konizitätwinkel m 
Pleuel 2 

Konoide f 


konservatives 


Feld n 


Erhaltung f 
der Energie f 


Erhaltung f 
der Materie f 


Erhaltung f 
des Impulses m 


Beschränkung f 


الانضغاطية 


( قابلية الانضغاط ) 


نسبة الانضغاط 
شوط الانضغاط 
إختبار إنضغاط 


ضغاط 
مدرك 
قوى ماتقية 


اسا 
تحويل تشا JS‏ 


تطاع مخروطى 

ا څلزون الخروطى 
بندول مخروطى 
السطح Pl‏ 
الزاوية الخروطية 
ذراع توصيل 
سطح شبة مخروطى 
Jie‏ محافظ 
بقاء الطاقة 


e Uo‏ العادة 


357,41 X a 


A» 


Y ۱ ٥ 


vis 


۲۳ ٧ 


YA 


4 ۲ 
و ۲ ۲ 


YY] 


FTI 


vY v 


vy 


۲ ۲ 8 


٢ ٢ 


yrr 


eet 


yro 


English 


Francais 


Deutsch 


T a 


کر يک خپ چ 6 6 5-۳-۸ 


936 costrained motion mouvement m lié 


287 contact ratio 


988 continuity 


equation * 


989 contra propellers 


940 contraction of 


moving lengths 


941 control valve* 


949 control volume 


948 coordinates 

244. copper 

245 core | 

246 Coriolis 
acceleration 

247 Coriolis force 

248 cork-screw 


249 corrected 
addendum 


950 corrosion 


251 corrosion-fatigue 


252 Coulomb friction 


958 counterbore* 


254 countersink * 


rapport m 
de contact 


équation f 
de continuité 
hélices fpl 


contrarotatives 


contraction f des 


longueurs mobiles 


soupape f 
de contrôle 


volume m de 
contrôle 


coordonnées fpl 
cuivre m 
noyau m 


accélération f 


de Coriolis 
force f de Coriolis 


vrille f 


saillie f corrigée 


corrosion f 
fatigue f 
par corrosion 


frottement m 
de Coulomb 
foret m à teton 
cylindrique 


fraise f 


Bewegung f mit 
Neben- 


bedingungen fpl 


Überdeckungs- 
gradm — 


Kontinuitäts- 


gleichung f 


gegenläufige 
Schrauben fpl 


Kontraktion f 
beweglicher 
Längen fpl 


Regelschieber m; 
Steuerventil n 


Regelvolumen n 


Koordinaten fpl 
Kupfer n 
Kern m 


Coriolis- 


Beschleunigung f 


Coriolis-Kraft f 


Korkenzieher m 


berichtigte 


Zahnkopfhöhe f 


Korrosion f 


Korrosions- 


ermüdung f 


Coulombsche 
Reibung f 


Senker m 


Spitzsenker m 


حركة مقيدة 


v EN‏ نسبة التلاسس 


۸ ۳ ۲۷ معا د à)‏ الاستمرار 


إنكماش الاطوال 
امتح ركة 

صمام تحكم 
che‏ 
الاحداثيات 

نحاس 

القاب ( الدليك ( 
عجلة کوریولیس 


۲ ۶ ۰ 


ren 
۲ ٢ 


riy 
۲ ۶ £ 
۲ ۶ ۵ 


v ٤٢ 


قوة کوریولیس 


At y. 


طرف السن الصحح 


Yo.‏ تأكل 
وهم كلال SE‏ 


۲ احتكاك كولوم 


۲ ۷ 


۲ ۶ ۸ 
۲ ۶ ٩ 


vor‏ مثقب تخویش آسطوانی 


٤‏ مثقب تخويش خروطی 


- 
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English Français Deutsch عربی‎ 
255 coupling * accouplement 0 Kopplung f; قارنه‎ vog 
Kupplung f 
956 crank manivelle f Kurbel f مرفق‎ you 
257 crank handle * manivelle f à main Handkurbel f ې يد مرفقيه‎ ov 
258 crankshaft * vilebrequin m Kurbelwelle f TI عمود‎ ٨ 
259 crank slide* disque manivelle m Kurbelscheibe f AU كجلة مرفقية‎ Yog 
260 creep fluage m Kriechen n زحف‎ ya, 
261 creep curve courbe f de fluage Kriechkurve f الزحف‎ u ١۱ 
962 crest créte f Krone f; Scheitel m das Yyy 
263 critical equilibrium équilibre m critique kritisches حرج‎ Ol3l ۹۳م‎ 
(limiting Gleichgewicht n 
equilibrium) (Grenzgleich- 
gewicht n) 
264 critical flow écoulement m kritische العمق الحرج‎ eat 
critique Strómung f 
265 critical Reynolds nombre m critique kritische رقم رنولدر‎ ۲ ۵ 
number de Reynolds Reynoldssche ا حرج‎ 
Zahl f 
966 critical suction hauteur f critique kritische Saughóhe f ضاغط الص‎ ray 
head d'aspiration ا حرج‎ 
267 crosshead crosse f Kreuzkopf m بوش‎ jb Yy 
268 cross-slide traverse f Querbalken m المنزلقة المستعرضة‎ ٨۸ 
269 crunode * crunode Doppelpunkt m عقدة متصلة‎ end 
(einer Kurve) 
270 crushing test essai m Druckversuch m اختبار المصر‎ ۷۰ 
d'écrasement 
271 cube cube m Würfel m الکعب‎ ۲۷۱ 
272 cupola cubilot m Kupolofen m ) کیو > ( فرك الدست‎ y Vv 
273 curl (rotation of a curl m Rotor (eines دوران المتحه‎ ewe 
vector) Vektorfeldes) m 
274 curvature courbure f Krümmung f ( تقوس‎ ) eU! ٤ 
275 curve courbe f Kurve f نحنی‎ ٥ 
246 curvilinear motion mouvement m krummlinige iv kél A. > TVA 
curviligne Bewegung f 
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English 


Francais 


Deutsch 


oem on RS ERR RN 


977 cusp* 
978 cupping test * 


279 current meter * 
980 cut-out 
981 cycloids 


989 cylinder* 


283 cylinder capacity 


984 cylindrical 
coordinates 


985 cylindrical helix * 


986 cylindrical surface 


287 cylindroid 


988 D'Alembert 
principle 
288 dam 


290 damped oscillation 


291 damper 
292 damping 
293 datum 

294. dead region 


(stagnation 
region) 


295 deceleration 


sommet m 


essal m 


d'emboutissage 


moulinet m 


coupe-circuit qm 


cycloides fpl 


cylindre m 


cylindrée f 


coordonnées fpl 
cylindriques 
hélice f cylindrique 


surface f 
cylindrique 


cylindroide 


principle m 
de d'Alembert 


barrage m 


oscillation f amortie 


amortisseur 0 

amortissement m 

repére 

zone f morte 
(region de 
stagnation) 


deceleration 


Spitzpunkt m 
Tiefungsprüfung f 


Fließgeschwindig- 


keitsmesser m 


Ausschalter m; 


Trennschalter m 


Zykloiden fpl 


Zylinder m 
Zylinderinhalt m 


Zylinder- 
koordinaten fpl 


zylindrische 
Schraubenlinie f 


Zylinderfläche f 


elliptischer 
Zylinder m 


Prinzip n von 
d’Alembert 


Staudamm m; 
Staumauer f 
gedämpfte 
Schwingung f 
Dämpfer m 
Dämpfung f 
gegebene Größe f 
Totzone f; 


(Stagnations- 
bereich m) 
Verlangsamung f; 


Bremsung f 


قرنة 
إختبار التقدح 


مقياس سرعة التيار 


نظم یهد 
( کات csl‏ ( 


المنحنيات السيكلودية 
) اللحنیات الدو à p‏ ( 


الاسطوانة 

سعة الاسطوانة 

) ا ab N‏ ( 
إحداثيات أسطوانية 
حلزون أسطوانى 
السطح الأسطوانى 


سطح شبه أسطوانى 


۳۷ ۹ 


۲ ۸ ۰ 


Y ^! 


YAY 
YAY 


٢ ۸ ٤ 


Y ۸ ٥ 


Y A" 


Y AN 


Y A^ 


Y AS 


۲ ۰ 


۳ ۱ 
rar 
rar 
۲ ۶ 


۲ qo 


td 
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English 


Frangais 


Deutsch 


oo rees 


296 dedendum 


997 dedendum circle 


racine f de la dent 


cercle m 


d'évidement 


298 deep-water waves* ondes fpl en 


eau profonde 


299 deflection of beam  déflexion f 


300 deflector * 
301 deformation 


802 degree of freedom degré m de liberté 


303 delivery pipe 


304 density of a fluid densité f d'un fluide 


805 deposited metal 

306 descriptive 
geometry 

307 destructive tests 


808 detail drawing 
309 development 
810 deviation 

811 dial indicator 


312 diametral pitch 
318 diamond pyramid 
hardness test 


314 diaphragm pump 


915 die casting 


916 diesel engine 
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de la poutre 


déflecteur m 


déformation f 


tube m divergent 


métal m déposé 
géometrie f 
descriptive 


essais mpl 
destructifs 


dessin en détail 

développement m 

déviation f 

indicateur m à 
cardan 

pas m diamétral 

essai m de dureté 
à la pyramide 
en diamant 


pompe f à 
diaphragme 


coulée f sous 


pression 


moteur m diesel 


Zehnfußhöhe f 


Fußkreis m 


Tiefseewellen fpl 


Strahlen- 
ablenkung f 


Ablenkvorrichtung f 


Verformung f 
Freiheitsgrad m 
Förderrohr n 


Flüssigkeitsdichte f 


Auftragsmetall n 


darstellende 
Geometrie f 


nicht 
zerstórungsfreie 
Prüfung f 


Detailzeichnung f 
Abwicklung f 
Abweichung f 
MeBuhr f 


Modulkehrwert m 
Diamantpyramid- 


härteprüfung f 


Membranpumpe f 


SpritzguB 0 


Dieselmotor m 


جدر السن 

الدائرة الد à‏ 

( دائرة dud‏ ( 
أمواج المياه العميقة 


E^‏ العتب 


حارف 
تشوه ( تغير شکلي ( 
درجة الحرية 

أنبوبة الطرد 

كثافة المائع 

المعدن المرسب 
السېندسة الوصفية 


ei رسم‎ 

إفراد ( بسط ) 

ER 

حدد قياس فرص 
مد رح 

الخطوة القطرية 

إختبار الصلادة 
بالمهرم الاسی 


À‏ ذات رق 
) مضخة ذات غشاء 
مرن ) 

السبا ¿S‏ تحت Lis‏ 
( السباکة — 
اسطمیات ( 

محرك دیزل 


ی 


Y ۷ 
r ۷ 


۲ ٩۸ 


۳۱ ۶ 


۳۱ 6 


yis 


English 


Francais 


Deutsch 


——— ———————————————————————————— 


817 differential 


equations of mo- 


tion 


818 differential head 


819 differential pulley 


320 differential gearing 


(planetary 


gearing) 


321 diffuser ring 


829 dihedral angle 
323 dilatant fluid 


324 dimension 

8325 dimensional 
analysis 

326 dimensional 
homogeneity 

327 dimensionless 
number 

828 displacement 


829 displacement 
volume 


930 dissipation of 
energy 


881 dissipative forces 


882 distorted model 


888 distributed forces 


équations fpl 
différentielles 


de mouvement 


hauteur f 
différentielle 
poulie f 
différentielle 
engrenage m 
diffentiel 
(engrenage 
planétaire) 
couronne f de 
diffusion 
angle m diedre 
fluide m dilatable 


dimension f 
analyse f 

dimensionnelle 
homogénéité f 

dimensionnelle 
nombre m sans 

dimension 
déplacement m 
volume m 

de déplacement 
dissipation f 

de l'énergie 
forces fpl 

dissipatives 


maquette f 


déformée 


forces fpl 
distribuées 


Differential- 
gleichung f der 
Bewegung f 


Druckgefälle n 


Differential- 


flaschenzug m 


Ausgleichsgetriebe n 
(Planeten- 
getriebe n) 


Streuring m 


Flächenwinkel m 

dehnbare 
Flüssigkeit f 

Abmessung f 


Dimensionsanalyse f 


dimensionale 
Homogeneität f 
dimensionslose 
Zahl f 
Verdrängung f 
Verdrängungs- 
volumen a 


Energiedissipation f 


dissipative 
Kräfte fpl 


verzerrtes Modell n 


verteilte Kräfte fpl 


معادلات تفاضلية 
للح iS‏ 


الضاغط الفرق 
بكرة فرقية 

تروس فرقية 

( تروس كو كبية ( 
ناشرة 


زاوية زوجية 
e"‏ مددی 


بعل 


حلیل بعدى 
نجانس بعدی 
عدد لابعدى 


إزاحة ( إنتقال ) 
حجم التفریغ 


تبدد الطاقة 
قوی مبدده 


قوى موزعة 


۳ (۷ 


ra 


"Ye 


"rv. 


۳۳۱ 


Cer 


rrr 
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English Français Deutsch عربي‎ 
isturbi Stórkraft f قوة إجبار‎ e 
884 disturbing force force f ör jel T 
perturbatrice 
835 divergence of a divergence f Divergenz f Ax Q3) مسمس‎ 
vector d'un vecteur eines Vektors m 
336 dividing head appareil m diviseur Teilkopf m راس التقسم‎ Fra 
337 double inlet roue f mobile à doppelstrómiges Tit عضو دوار‎ 5-7 
impeller double admission Laufrad n الدخل‎ 
33S double inlet pompe f à deux Zweistrahl-Fórder- ېس مضخة ثنائية الدخل‎ A 
pump * arrivées pumpe f 
339 double point* poit m double Doppelpunkt m همس نقطة مزدوحة‎ 
(Kurve) 
340 doublet doublet m Dublette f دوح‎ A! eg, 
341 draft 7 tube m de succion  Saugrohr n السقط‎ à sil ve, 
342 drag trainance Luftwiderstand m تعويق‎ w $v 
348 drag coefficient coefficient m Luftwiderstands- الجر‎ qe e ev 
de trainee beiwert m 
344 draught profondeur f Tiefgang m الغاطس‎ wee 
d'immersion 
345 drawing instruments mpl Zeichengeräte npl سم‎ Jl ات‎ ssl Eo 
instruments de dessin 
346 drawing list * liste f des piéces Stückliste f وعم حدول الرسم‎ 
(drawing table) 
917 drawing scale échelle f MaBstab m بعس مقياس الرسم‎ 
(techn. Zeichen) 
948 drawing sheet size* format m de dessin Zeichenpapier- متاس لوحة الرسم‎ ٨ 
größe f 
949 drift test essai m de Aufdornversuch m ر السك‎ La] et 
poiçonnage 
850 drill* foret m Bohrer m ( بنطة‎ ) —À we. 
951 drilling machine * machine f à percer Bohrmaschine f ) ثقابة‎ ( — LS ووس‎ 
(perceuse) 
852 drive commande f Antrieb m إدارة ( مجموعة إدارة)‎ eer 
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English 


Francais 


Deutsch 


T 


—— اا 


858 driven wheel 


(pulled wheel) 


854 driving moment 


355 driving wheel 
856 drop forging 


357 ductility 


358 dynamic balance 


359 dynamic 


depression head 


860 dynamic 
equilibrium 


361 dynamic load 


362 dynamic pressure 


363 dynamic similarity 


864 dynamometer 
365 dyne 


366 eastern deviation 


367 eccentric sheave* 


368 economiser 


969 eddy currents 


roue f menée 


moment m de 
rotation 
roue f motrice 
estampage m 
au pilon 
ductilité f 
balance f 
dynamique 
hauteur f de 
dépression 
dynamique 
équilibre m 


dynamique 


charge f dynamique 


pression f 
dynamique 

similitude f 
dynamique 


dynamomètre m 


dyne f 


déviation f 
vers l'est 
excentrique m 


économiseur m 


courants mpl 
de Foucault 


870 effective diameter diamétre m effectif 


(pitch diameter) 


(diamétre 


primitif) 


getriebenes Rad » 


Drehmoment n 


Triebrad « 


Gesenkschmieden n 


Verformbarkeit f 


dynamisches 
Gleichgewicht a 


dynamisches 
Druckgefälle n 


dynamisches 
Gleichgewicht n 


dynamischer 
Lastwert m 


Staudruck m 


dynamische 
Ähnlichkeit f 
Dynamometer n 


Dyn n 


östliche 
Abweichung f 


Exzenterscheibe f 


Abgasvorwärmer m; 


Luftvorwärmer m 


Wirbelstrom m; 


Foucault-Strom m 


Flanken- 
durchmesser m 
(Gewinde) 


عجلة مدارة 
) عجلة بنقاده ( 


عجلة مديرة (عجلة قائدة ) 


حدادة بالطرق 
المتساقط 
توازن دینامیی 


الاخفاض الدینامیی 
للضاغط 


obi]‏ ديناميى 
مل idus‏ 
الضاغط الديناميى 
تشابه ديناميى 

د ينا — 

داين 

إنخراف شرق 


بكرة لامر كزية 


مور 


القطر الفعال 
( قطر الخطوة ) 


سوس 
of‏ 


"oo 


Cen 


yov 
۳۸ 


ro 


۳۹۰ 
v"! 
Car 
Car 


Cat 
۳۹ 


Can 


۳۷ 
۳۹۸ 


۳۹۹ 


English 


Français 


Deutsch 


drawing 
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Zeichnen n; 
technische 


Zeichnung f 


871 efficiency rendement m Wirkungsgrad m ( حودة‎ ( LUS "vu 
872 efficiency of rendement m de Übertragungs- كفاية النقل‎ Yyy 
transmission transmission wirkungsgrad m ( حوده النقل‎ ) 

878 elastic body corps m élastique elastischer Körper m جسم مرل‎ EN e 
874 elastic deformation déformation f elastische تشوه مرل‎ pyg 

élastique Verformung f 
375 elastic energy énergie f elastische Energie f طاقة المرونة‎ M 
d'élasticité 
376 elastic impact choc m élastique elastischer Stoß m إصطدام مرن‎ Pyy 
877 elastic limit limite f d'élasticité ^ Elastizitátsgrenze f المرونة‎ pyy 
878 elasticity elasticité f Elastizität f مرونة‎ ٨۸ 
979 electric circuit circuit m électrique Stromkreis m is L "Tg ô دار‎ "vs 
380 electric generator  électrogénérateur m Generator m; GLS مولد‎ ٠ 
Stromerzeuger m 
981 electric motor moteur m électrique Elektromotor m Ti mech موتور‎ PA) 
382 electrolyte électrolyte m Elektrolyt m إلكتروليت‎ ٢۲ 
988 electromotive force force f elektromotorische ېرس 3431 الدافعة‎ 
électromotrice Kraft f dech H SI 
384 elongation allongement m Làngenzunahme f; استطالة‎ م٤‎ 
Bruchdehnung f 
385 ellipse* ellipse f Ellipse f القطع الناقص‎ PAo 
386 ellipsoid ellipsoide m Ellipsoid n مجسم القطع الناقص‎ pan 
387 elliptic harmonic mouvement m elliptische نوا افقية‎ um حر‎ YAN 
motion harmonique harmonische قطع ناقص‎ j 
en ellipse Bewegung f 
388 energy énergie f Energie f ممم طاقة‎ 
389 energy line ligne f d'énergie Energielinie f خط الطاقة‎ ۹ 
890 engine machine f Wärmekraft- A > ٠۰ 
(moteur) maschine f; 
Motor m 
991 engineering dessin m industriel technisches سم المهندسی‎ PE ۳١۱ 


English Frangais Deutsch 
892 envelope enveloppe f Hüllkurve ae aa 
898 epioycle epicycle m Epikrei - t 02 
pikreis ^ الإيسيكل‎ rar 
894 epicycloid * épicycloide f Epi i m 
pizykloide f ع سم الابيسيكلويد‎ 
) الدوبری الفوق‎ ( 
895 epitrochoid épitrochoide f Epitrochoide f العجلی الفوق‎ vo 
896 equilibrium &quilibre m Gleichgewicht n اتزان‎ wq« 
897 equimomental corps mpl Körper mpl gleichen ب وس أجسام متكافئة‎ 
bodies équipotentiels Moments n القصور‎ | 
898 equipotential lines lignes fpl Äquipotential- خطوط متساوية‎ ٨۸٨ 
équipotentielles linien fpl الجہد‎ 
899 equipotential surface f Äquipotential- Jel سطح‎ edd 
surface équipotentielle fláche f المتساوى‎ 
400 equivalence équivalence f Áquivalenz f; تکافو‎ ٠. 
Gleich wertigkeit f 
401 equivalence of équivalence Massen-Energie- تكافوٌ الكتلة‎ ٤٠, 
mass and energy ۰ ۰ 6 Äquivalenz f والطاقة‎ 
402 equilibrium vitesse f d'équilibre Gleichgewichts- سرعة إتزانية‎ ٢ 
velocity geschwindigkeit f 
408 erg erg m Erg a z! .r 
404 etching attaque fàl'acide Ätzenn ) تنميش (تظېر‎ ٤ 
405 Euler's angles angles mpl d’ Euler ` 6 وايا أود يلر‎ j f. 
Winkel mpl 
406 Euler equations équations fpl Eulersche معادلات اویلر‎ ٩ 
d'Euler Gleichungen fpl 
407 Eulerian method méthode f d'Euler ^ Eulersches bol طريقة‎ gey 
(Eulerian Verfahren n 
representation) (Eulersche 
Darstellung f) 


408 eutectic 
409 eutectoid 
410 evolute 


411 exhauster 


eutectique m 
eutectolde m 


développée f 


exhausteur ٨ 


Eutektikum n 
Eutektoid a 
Evolute f 


Entlüfter ٨ 


£ أصهرى ( يوتكتى ) 


أصهرانى ( يوتكتانى ) 
الافولبوت 
(ame)‏ 


مروحة تمهوية 


£1! 
33 


English 


Francais 


Deutsch 


عربی 


DÉI 


GE 


412 exhaust stroke 


418 expanding test 


414 exterior ballistics 


415 external flow 
region 


416 external screw 
thread 


417 extrusion of metals 


418 face-plate 
419 face width 


420 falling-weight test 


491 fan 

422 fatigue 

428 fatigue limit 
(endurance 
limit) 

424 fatigue range 
(endurance 
range) 

425 fatigue ratio 
(endurance 


ratio) 


426 fatigue test * 


427 feathering 
428 feature 
429 feed pump 


34 


course f 


d'échappement 


essai de pergage 


balistique f 


extérieure 


région f extérieure 


d'écoulement 


vis f mále 


extrusion f des 


métaux 


plateau m de tour 
largeur f de la face 


essai m dynamique 
de chute 


ventilateur m 


fatigue f 

limite f de fatigue 
(limite 
d'endurance) 


zone f de fatigue 


rapport m limite de 
fatigue/résistance 
de rupture par 
traction 


essal m 
de résistance 


à la fatigue 
mise f en drapeau 


trait 


pompe f alimentaire 


Auspuffhub m 


Spreizversuch m 


"äußere Ballistik f 


äußerer Strömungs- 


bereich m 


Außengewinde n 


Strangpressen n von 
Metallen npl 


Frontplatte f 
Zahnbreite f 
Fallprobe f 


Lüfter m 
Ermüdung f 
Dauerfestigkeit f 


Ermüdungsgrenze f 


Ermüdungs- 


verhältnis n 


Dauerprüfung f 


Aufschwimmen n 
Merkmal n 


Förderpumpe f 


إختبار التمدد 
بالستيكا خارجية 


للسر يان 
سن لولب خارجى 
( سن 3 کر ) 
بثق العادن 


صينية الخرطة 
عرض الوحة 
إختبار الثقل الساقط 


da مرو‎ 


JS 
JAKI ax 


JASI نطاق‎ 

( نطاق الإطاقة ( 
نسبة الكلال 

( نسبة الإطاقة ) 

إختبار الكلال 

( إختبار الإطاقة ) 


نجنيب الرياش 


٢ 


Eip 
٤١٤ 


و ۱ ۶ 


$ v ٤ 


gro 


۶۲ ۸ 
۶ ۲ ٩ 


English Frangais Deutsch عر بی‎ 
480 feeler (gauge) calibre m à lames  Blechlehre f; کس‎ ir. 
Dicktenlehre f 
491 field of forces champ m de forces ` Kraftlinienfeld n; القوى‎ Je Zen 
Kräftefeld n 
482 filler metal metal m d'apport  Zusatzmetall n معدن إضافة‎ Zer 
(Schweifen) (e معدن مل‎ ) 
) معدن حشو‎ 
438 filter filtre m Filter m سس ع مر شح‎ 
484 fit ajustement m Passung f ( توافق ( ازو اج‎ ٤٤ 
495 five-throw pump pompe f à cinq Fünfzylinder- وس ء مضخة خماسية الرمی‎ 
corps pumpe f 
436 fixed support support m fixe feste Auflage f إرتكاز تثبيت‎ gp 
497 fixture montage m Vorrichtung f رباطة‎ $ v V 
de fixation 
438 flanging test essai m de bordage Bördelprobe f اختارتشفيه‎ ٨۸ 
4889 flank flanc m Flanke f (Gewinde) ( جنب‎ ) 422 Zeg 
440 flank angle angle f de flanc Flankenwinkel m الضفة‎ às9lj .م م‎ 
441 flap door porte f à rabat Klapptür f صمام قلابى‎ ٤٤و‎ 
442 flask chássis m Formkasten m ( ريزق ) اطار ساند‎ ggr 
443 flattening test essal 0 Ausbreiteprobe f تسطیح‎ ju egy 
de planement 
444 Flettner rotor rotor m de Flettner  Flettner-Rotor m — رفاص‎ ٤ 
445 flotation area aire f de flottaison Flotationsgebiet n سطح الطفو‎ dl ممع‎ 
446 floating body corps m flottant Schwimmkörper m lb جسم‎ £f" 
447 flow net réseau m .Strómungsnetz n OL null 3$ Eu 
d'écoulement 
448 flow ratio rapport m Strömungs- نسبة التدفق‎ ٨ 
d'écoulement verhältnis n 
449 flow velocity vitesse f Strómungs- سرعه التدفق‎ ٩ 
d'écoulement geschwindigkeit f 
450 flue gases gaz m de carneau Abgase npl cl NI غارات‎ te. 
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452 fluid dynamics 


458 fluid flow 


454 fluid kinematics 


455 fluid mechanics 


456 fluorescent- 
penetration 
testing 

457 flux 


458 flux of a vector 


459 flywheel 
460 footstock 


461 foot valve 
462 force polygon 


468 forced oscillation 


464 forced vortex 


465 forging 
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Français 


fluide m 


dynamique f 
des fluides 


écoulement m 
d’un fluide 


cinématique f 
des fluides 


méchanique f 
des fluides 


examen m par 
pénétration 
d'une substance 
fluorescente 


flux m 


Deutsch 


Flüssigkeit f; 
Medium » 
(Flüssigkeit oder 
Gas) 


Dynamik f 
fließender 
Medien mpl 
Flüssigkeits- 
dynamik f 

Strómunggslehre f; 
Strömung f 


Flüssigkeits- 
kinematik f 

Mechanik f der 
Flüssigkeiten fpl 
und Gase npl 

Fluoreszenz- 
prüfverfahren a 
(zerstórungsfreie 
Werkstoff- 
prüfung) 

FluB m 
(Kraftlinien) 


flux m d'un vecteur Fluß m 


volant m 
poupée f courante 
soupape f de pied 


polygone m 
des forces 


oscillation f forcée 


tourbillon m forcé 


forgeage m 


eines Vektors m 
Schwungrad n 
Reitstock m 


Bodenventil n 
Krafteck n; 
Kraftpolygon n 
erzwungene 
Schwingung f 
verstärkter 
Wasserwirbel m 


Schmieden n 


a 
الما نع‎ £e, 
دینامیکا الوانع‎ TT 
eu ol. op 
d کینماتیکا‎ fof 
eu و ۵ ۶ میکانیکا‎ 


۶ ۹ 


۶ ۷ 


۶۸ 


£10 


English Frangais Deutsch عربى‎ 


466 forgings pièces fpl forgées Schmiedestücke npl مطروقات‎ ٩٢٤ 
467 form drag traînée f de forme ` Formwiderstand m الجر الشکلی‎ guy 
468 foundry fonderie f Gießerei f مسبك‎ ٨ 
469 four-throw pump pompe fà quatre  Vierzylinderpumpef و مضخه رباعية الری‎ 
corps 
470 frame cadre m Rahmen m 3 باع إطا‎ ° 
471 frame of reference cadre m Bezugssystem n هيكل اسناد‎ DT 
de référence 
472 Francis runner roue f motrice d'une Francis-Turbinen- العضور الدوار‎ ٢ 
turbine Francis laufrad n لتوربين فرانسيس‎ 
478 Francis turbine . turbine f Francis Francis-Turbine f توربين فرانسيس‎ پ۳٣‎ 
474 free flow écoulement m libre freie Strömung f باع سر يان حر‎ 5 
475 free oscillation oscillation f libre freie Schwingung f ذبدبة حرة‎ gyo 
476 free vector vecteur m libre freier Vektor m حر‎ Ax ٢ 
477 free vortex vortex m libre freier Wirbel m دوامة حرة‎ gyy 
478 frequency fréquence f Frequenz f ET ٨ 
479 friction frottement m Reibung f وبع إحتكاك‎ 
480 friction drive commande f Friktionsantrieb m A إدا ره بالاحتكا‎ 7 
à friction 
481 Froude's brake frein m de Froude Froudesche فرملة‎ ١ 
Bremse f 
482 Froude number nombre m de Froudesche Zahl f 239 رقم‎ ٢ 
Froude 
483 frustum of a solid tronc m d'un solide Stumpf m eines الجسم الناقص‎ SAT 
(solid frustum) Kórpers m 
484 fully developed écoulement m voll entwickelte سريان تام‎ ٤ 
flow complétement Strómung f التطور‎ 
établi 
485 fully developed turbulence f voll entwickelte إضطراب تام‎ ٥ 
turbulence complétement Wirbelung f 
établie 
486 fundamental triangle m Grunddreieck n "o! المثلث‎ EAT 
triangle fondamental 
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English 


eg 


Français 


487 fundamental units unités f 


488 fundamental 


unit-vectors 


489 funicular polygon 


490 fuse 


491 Galileo's principle 


492 gas 


493 gas dynamics 
494 gas pressure 

495 gas welding* 
496 gasket 


497 gate gear 


498 gauge 

499 gauge length 
500 gauge pressure 
501 gear 

502 gear drive 


503 gear pump 
504 gearbox 


505 general theory of 
relativity 
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fondamentales 


vecteurs-unites mpl 
fondamentaux 


polygone m 


funiculaire 


coupe-circuit m 
à fusibles 


principe 
de Galilée 
gaz m 
dynamique f de gaz 
pression f du gaz 
soudure m au gaz 
joint m 
d'étanchéité 


mécanisme 7 


de vannage 


calibre m 

longueur f calibrée 
pression f effective 
engrenage m 


commande f par 
engrenages 

pompe f à 
engrenage 


boite f de vitesses 


théorie f généralisée 


de la relativité 


Deutsch 


Grundeinheiten fpl 


grundlegende 
Einsvektoren mpl 


Seilpolygon n 


Sicherung f 


Galileisches 
Prinzip n 
Gas n 


Gasdynamik f 
Gasdruck m 
Gasschweißen 2 


Dichtung f 


Schieber- 
betátigungs- 


mechanismus m 


Lehre f 

MeBlànge f 
MeBdruck m 
Zahnrad n 
Zahnradantrieb m 


Zahnradpumpe f 
Getriebe n 


allgemeine 
Relativitáts- 
theorie f 


TP 


eg 


gay‏ الوحدات الاساسية 


وحدات متجهة 
اسا 


عع بي 


dë 


De‏ جالیلیو 
ری النسبية ) 


DÉI 
دینامیکا الغازات‎ 
ضغط الغاز‎ 
ام بالغاز‎ 
) حشية ( جوان‎ 


مجموعة تشغیا 
الموابات 


حد د قياس 


طول القياس 
الضغط العيارى 


y 
إدارة بالتروس‎ 


den مضخه‎ 

( مضخة دات تروس ) 
صندوق الروس 
( جیربو کس ) 


نظرية النسبية العامة 


۶ ۸۸ 


£ ^4 


£4. 


۶ ۱ 


English Français Deutsch عربى‎ 
506 generalized coordonnées fpl generalisierte إحداثيات العموم‎ 0,4 
coordinates généralisées Koordinaten fpl 
607 generalized force force f généralisée  generalisierte ` پا هه قوة العمو‎ 
Kraft f 
508 geometry géométrie f Geometrie f المندسة (الجيومترية)‎ ٨ 
509 glue joint joint m collé Leimfuge f غروية‎ Alen ۹ 
510 governor régulateur m Regler m منظم السرعة‎ Ojo 
511 gradient of a gradient m d'un Gradient m eines die ووه إنحدار‎ 
scalar field champ scalaire Skalarfeldes n قياسى‎ 
519 graph graphique m Schaubild n du خط‎ eis 
( gu bhe ) 
513 graphical method methode f grafisches بيانية‎ à; b س وى‎ 
graphique Verfahren a 
514 graphicalstatics statique f grafische Statik f بيائية‎ Kotal s E 
graphique 
915 gravity waves ondes fpl de Schwerkraft- ۵ UM اج‎ P ۵ ۱ و‎ 
gravité wellen fpl 
916 great circle grand circle m Großkreis m عظمى‎ ° yl» "ER 
917 green sand sable m glauconieux Grüngußsand m بوه بل اخفر‎ 
918 grinding machine machine f à rectifier Schleifmaschine y JE LG م‎ ۱۸ 
(grinder) * (rectifieuse) ( جلاخة‎ ) 
919 gross head hauteur f totale Bruttofallhóhe f وه الضاغط الکلی‎ q 
520 guide blades aubes fpl directrices Leitschaufeln fpl رياش الدلیل‎ or. 
(gates) (vannes) ( بوابات‎ ( 
521 gyroscope gyroscope m Gyroskop a سكو ب‎ $^ oyj 
522 gyroscopic action action Í Kreiselwirkung f T nor Je فعل‎ ovv 
gyroscopique 

523 gyroscopic compas m Kreiselkompaß m وسكوبية‎ ze بوصلة‎ oyp 
compass gyroscopique 

924 gyroscopic mouvement m Kreiselbewegung f وسكوبية‎ ya AN حر‎ Get 
motion gyroscopique 

525 gyroscopic pendule m Kreiselpendel a ممه بندول حیروسکوبی‎ 
pendulum gyroscopique 


English Francais 


526 gyroscopic stabilisateur m 


stabilizer gyroscopique 


527 hairline gauge* 


528 Hamilton principle principe m 


d'Hamilton 
529 hardenablity test essai m de 
trempabilité 
980 hardening durcissement m 
991 hardness dureté f 
982 hardness test essai m de dureté 
988 hatching* hachure f 
984 head lost in hauteur f 
friction perdue par 
frottement 
995 headstock poupée f fixe 


586 heat transfer transmission f de 


chaleur 


994 heat treatment traitement m à 


chaud 
988 helical gear * engrenage m 
hélicoidal 
539 helical motion mouvement m 
helicoidal 
540 helicoid (helical hélicoide m 
convolute) 
541 helix* hélice f 


542 heptagon * heptagone m 

548 herringbone gear* engrenage m 
à chevrons 

principe m 
de Hertz 


544 Hertz principle 


545 hexagon* hexagone m 
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règle f à angle aigu 


Deutsch 


gyroskopischer 
Stabilisator m 


Strichendmaß n; 
Messerlineal n 

Hamiltonsches 
Prinzip n 

Härtbarkeits- 
prüfung f 


Härten n; Abbindung f 


Härte f 
Härteprüfung f 
Schraffierung f 


Druckabfall m 
durch Reibung f 


Spindelstock m 


Wärme- 
übertragung f 


Wärmebehandlung f 


Schrägzahn- 
stirnrad n 


Schrauben- 
bewegung f 
Schraubenfläche f 


Schraubenlinie f 
Siebeneck n 


Pfeilstirnrad n 


Hertzsches- 
Prinzip n 


Sechseck n 


اختبار الصلادة 

Av) 

فاقد الضاغط 
بالا حتكا لك 


الغراب الثايت 
انتقال الحرارة 


( انتقال حراری ( 


ترس لولبى 
حركة لولبية 
سطح لولبی 


اخلزون 
e‏ 


برس لولبى مره وج 


مبدأ D»‏ 
(لأقل انحناء ( 
TUN.‏ 


°v v 


6 ۲ ۸ 


6 ۲ ٩ 


or. 
ov! 
ovv 
ovv 
e v £ 


6 ٣ ٥ 


9۳۹ 


e ۷ 


68۳۸ 


6۵۳۹ 


off 


6 ۰٥ 


English 


Français 


Deutsch 


عربى 


00100 MEN MM MEE MCN د‎ 


546 hinged support 


547 hodograph 


548 holonomic system 


549 homogeneous flow 


550 homogeneous 
turbulence 


551 honing machine 


552 hook gauge 


558 horse power 
954 hot shortness 
555 hub 

$56 hydrodynamies 


557 hydraulic 
accumulator * 


$58 hydraulic control 


559 hydraulic 
efficiency 


560 hydraulic 
gradient * 


561 hydraulic 
intensifier * 


562 hydraulic jack* 


668 hydraulic jump 
564 hydraulic loss 


support m & 
charnières 
hodographe m 


système m 


holonôme 


écoulement m 


homogène 


turbulence f 


homogène 


machine f à honer 


limnimètre m à 
point 

chavel m 

fragilité f à chaud 

moyeu m 

hydrodynamique f 

accumulateur m 
hydraulique 


contróle m 
hydraulique 

rendement m 
hydraulique 


pente f hydraulique 


multiplicateur m 
hydraulique de 
pression 


vérin m hydraulique 


ressaut m 


perte f hydraulique 


festes Gelenk n; 
Pendelstütze f 
Hodograf m 
holonomes 
System n 
homogene 
Strömung f 
homogene 
Turbulenz f 
Ziehschleif- 


maschine f 


Pegelmesser m 


Pferdestärke f 
Warmbrüchigkeit f 
Nabe f 
Hydrodynamik f 
Druck- 
wasserspeicher m 


hydraulischer 
Akkumulator m 


hydraulische 
Steuerung f 


hydraulischer 


إرتكاز مفصلى 


هودوحراف 

جموعة أجسام 
هولونومية 

سريان متجا نس 


إضطراب متجانس 
ue‏ صقل بالحجارة 
المقياس ذو الخطاف 
قدرة حصانية 
تقصفية ساغنة 

صر ٥‏ 
الہید رود ینامیکا 

مر کم هید رولیی 


تحكم هیدرولیی 


الكفاية الهيد روليكية 


(الجودة المهید رولیکیة) Wirkungsgrad m‏ 


hydraulisches 
Gefälle n 

hydraulischer 
Verstärker m 


hydraulischer 
Wagenheber m 
Wassersprung m 


hydraulischer 
Verlust m 


خط الضاغط 


مزيد هيدروليكى 


قفزة هيدروليكية 
الفاقد المهید رولیکی 


o£" 


6 ۲ 


oov 
6 ۵ 
66 
eo“ 


٥ ۷ 


ممه 


٩۹٩ 


6 5 ۰ 


e"! 


8 ٢ 


our 
ه٤‎ 
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English 


Francais 


565 hydraulic mean 


depth (hydraulic 


radius) 


566 hydraulic motor * 


567 hydraulic press 


568 hydraulic ram 


669 hydraulic test 
(hydrostatic 
test) 


910 hydraulic torque 


converter* 


571 hydraulic 


transmission 


912 hydraulic turbine 


573 hydraulics 
574 hydrometer 
(areometer) 
915 hydrometry 
976 hydrostatic 


pressure 
577 hydrostatics 
578 hyperbola * 


579 hyperbolic 
poraboloid 


580 hyperboloid 
581 hypersonic flow 


42 


rayon m moyen 
de profil 
(rayon 


hydraulique) 


moteur m 


hydraulique 


presse f hydraulique 


bélier m 
hydraulique 


essai m hydraulique 


(essai 


hydrostatique) 


convertisseur m 


de transmission 


transmission f 


hydraulique 


turbine f 
hydraulique 
hydraulique f 
densimétre m 
(aréométre) 
hydrométrie f 
pression f 
hydrostatique 
hydrostatique f 
hyperbole f 


paraboloide m 


hyperbolique 
hyperboloide m 


écoulement m 


hypersonique 


Deutsch 


mittlerer 


Profilradius m 


Hydromotor m 


hydraulische Presse f 


hydraulischer 
Rammbär m 


Wasserdruck- 
versuch m 
(hydrostatische 
Prüfung f) 


hydrauliseher 


Drehmomenten- 


wandler m 


hydraulisches 


Getriebe n 


Wasserturbine f 


Hydraulik f 

Hydrometer n 
(Aráometer n) 

Wassermessung f 


hydrostatischer 


Druck m 
Hydrostatik f 
Hyperbel f 
Hyperbel- 


paraboloid n 
Hyperboloid n 
Überschall- 


strömung f 


محرك هيد روليكى 
مکبس هيد رولیکی 
المندالة 


اختبار هيد روستاتیی 


ناقل سرعة 


هیداولیکی 


السېيد روليكية 


ai توربين‎ 


الپيدرولیکا 
kdl‏ رومسص 


القياسات اليد روليكية 


البيدروستاتيكا 

son القطم‎ 

NM 
زا ندی‎ 

حسم القطع الزاند 

السريان مابعد 

Get 


9۹۹ 


H ۷ 


۸ه 


044 


OV» 


ev! 


ov 


ovr 
CHE 


6١6 


ov" 


68 ۷ 
OV ^ 
6۱۷ ٩ 


6 ۸ ۰ 
O^! 


English 


589 hypocycloid * 


583 hypoid gear 


584 hypotenuse 


585 ideal fluid 


586 impact of a jet 


687 impact test 


588 impeller of a 
centrifugal 


pump* 


589 impeller of a 
propeller pump 


990 impeller of a 


Screw pump 


991 impulse 


992 impulse turbine 


593 impulse turbine 


wheel* 
994 impulsive motion 
595 included angle 
596 indexing 
597 indicated 


horsepower 


998 inelastic impact 


Francais 
hypocycloide f 


engrenage m 
hypoide 


hypoténuse f 


fluide idéale 


pression f d'un jet 


essai m au choc 


roue f mobile 
d'une pompe 
centrifuge 
roue f mobile 
d'une pompe à 
helice 
roue f mobile 
d'une pompe 
hélicoidale 
impulsion f 
turbine f à 
impulsion 
roue-turbine f 
à impulsion 
mouvement 7n 
impulsif 


angle m compris 
indexage m 
(indexation) 


puissance f indiquée 


choc m inelastique 


Deutsch 


Hypozykloide f 


Hypoidkegelrad n 


Hypotenuse f 


ideales Medium n 


Druck m eines 
Strahles m 


Schlagversuch m 


Kreiselpumpenrad n 


Zentrifugal- 


pumpenrad n 


Schraubenpumpen- 


radn 


Stoß m; Impuls m 


Druckturbine f 


Druckturbinen- 
Laufrad n 

Impulsiv- 
bewegung f 


eingeschlossener 
Winkel m 


Teilen n; Teilung f 


indizierte 
Pferdestärke f 


عربى 


eg 


الهيبوسيكلويد 
( الدويرى التحتى ( 


ترس هیبودی 


الوى 


du‏ مثالى 


إختبار الصدم 


عضو دوار لمضخة 


عضو دوار لمضخة 
محورية 


عضو دوار لضخة 


نصف محورية 


دفع القوة 


توربين دفع 

عجلة توربين الدفع 
حركة دفعية 
الزاوية المحصورة 


CHEN 


القدرة الحصانية ll‏ 


unelastischer Stoß m إصطدام عدم المرونة‎ 


٥ ٢ 


9۸۳ 


0 Af 


6 ۸ ۵ 


og 
٢ 


6 


6۵۸ 


English 


Francais 


Deutsch 


Toa 


بح 


599 inertia pressure 


600 inertia tensor 


601 inertial system of 


reference 


602 ingot 


608 initial conditions 


604 initial motion 


605 initial velocity 


606 instantaneous axis 


607 instantaneous 
centre of 
rotation 


608 instantaneous 
discharge 
609 interface 


610 interference 


611 interior ballistics 


pression f d’inertie 
tenseur m d’inertie 


systeme m inertial 
de reference 


lingot m 


conditions fpl 
initiales 

mouvement m 
initial 


vitesse f initiale 


axe m instantane 


centre m de 
rotation 


instantane 


débit m instantané 


surface f de 
séparation 

interférence f, 
(serrage) 

balistique f 
intérieure 


612 internalflow region region f intérieure 


618 internal gear 


(annular gear) 


614 internal screw 
thread 


615 internal stress 


616 intrinsic form of 


equations 
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d’ecoulement 
engrenage m 
interieur 


vis f femelle 


tension f interne 


forme f intrinseque 
des équations 


Trügheitsdruck m 


Trügheitstensor m 


Trägheits- 


bezugssystem n 


Gußblock m; 
Barren m 

Anfangs- 
bedingungen fpl 

Anfangsbewegung f 


Anfangs- 
geschwindigkeit f 
Momentanachse f 


Momentan- 


zentrum n 


Momentan- 
entladung f 


Grenzfläche f 


Interferenz f; 
Störung f 


innere Ballistik f 


innerer Strömungs- 
bereich m 

Hohlrad ^; 
Zahnkranz m 


Innengewinde n 


Eigenspannung f; 
innere 
Spannung f 
wesentliche Form f 
von Gleichungen fpl 


تنس رالقص ور 


مجموعة إسناد قصورية 


كتلة خام 
أحوال البداية 
حركة إبتدائية 
مر Xe‏ ابتدانية 
حور + 
مر كز حظی 
للدوران 
التصرف اللحظی 


سطح الانفصال 


Lis TT‏ القصور الداتی 


“eo. 
Me! 


Her 


Hop 


"° £ 


To 
۷ 


۸ 


1.4 


“No 
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English 


—sss—sa m ra sss 


617 involute* 


618 irrotational motion mouvement m 


of a fluid 


619 isolated vortex 
620 isolating valve 
621 isotropic 


622 isotropic 
turbulence 


698 Izod impact test* essai m d’Izod 


624 jet 
625 jet pump 
626 jig 


627 joint 
628 joule 


629 journal* 


630 Kaplan turbine 
681 Kaplan turbine 


runner * 
082 Kepler's laws 


688 key* 
634 kinetic energy 
635 kinetostatics 


Frangais Deutsch عربى‎ 
développante f Evolvente f إنقوليوت‎ «(v 
drallfreie (wirbel- خالية‎ e" "m حر‎ ٨۸ 
irrotationnel lose) Bewegung f من الدوران‎ 
d'un fluide eines flieDenden 
Mediums n 
(Flüssigkeit oder Gas) 
tourbillon m isolé  vereinzelter دوامة معزولة‎ ۹٩ 
Wirbel m 
soupape f Absperrventil » dj صمام عا‎ “Yo 
d’isolement 
isotropique isotropisch متمائل التکو ین‎ «wv, 
turbulence f isotropische اضطراب موحد‎ «vv 
isotrope Turbulenz f الخواص‎ 
Schlagversuch m اختبار الصدم‎ ۲ ۳ 
nach 6 بطريقة أيز ود‎ 
jet m Strahl m; Düse f ء ۲ لقث‎ 
pompe f iet Strahlpumpe f بالنففت‎ des مم‎ 
montage 7 Vorrichtung f; دلیل تشغيل‎ ury 
d’usinage Bohrschablone f 
joint m Fuge f; Stoß m ilos «vv 
joule m Joule n حول‎ ۸۰۸ 
tourillon m Zapfen m ( العمود‎ pem ) مقعدة‎ ۲ 
turbine f Kaplan Kaplan-Turbine f توربين کابلان‎ «v. 
roue f motrice Kaplan-Turbinen- العضو الدوار‎ ۰۱ 
d'une turbine laufrad n لتوربین کابلان‎ 
Kaplan 
lois fpl de Kepler  Keplersche AS پس قوانين‎ 
Gesetze npl ( لخر 45 الكوا کب‎ ) 
clavette f Keil m سس خابور‎ 
énergie f cinétique kinetische Energie f "um حر‎ Sb upg 
statique f cinétique Kinetostatik f استاتيكا التحر کات‎ ۳۵ 


English 


636 Knudsen number 


637 Lagrangian 
equation 

638 Lagrangian 
function 

639 Lagrangian 
method 


(Lagrangian 


representation) 


640 laminar boundary 


layer 


641 laminar flow 


649 laminar sublayer 


643 lap joint 


644 Laplace equation 


645 Laplacian operator 


646 lapping * 
647 lathe 
648 lay-feed marks 


649 lead 
650 lead 


651 lead angle 


| 
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Français 


Deutsch 


nombre m 


de Knudsen 


équation f 
de Lagrange 
fonction f 


de Lagrange 


méthode f 
de Lagrange 


couche f limite 


laminaire 


écoulement m 


laminaire 


sous-couche f 
laminaire 
joint m à 
recouvrement 
équation f 
de Laplace 


opérateur m 


de Laplace 
rodage m 
tour m 


marques fpl 


d'avance 
plomb m 


hauteur f du pas 


angle f de hauteur 


Knudsensche Zahl f 


Lagrange- 
Gleichung f 

Lagrange- 
Funktion f 


Lagrangesches 
Verfahren a 


laminare 


Grenzschicht f 


laminare 


Strömung f 


laminare 
Unterschicht f 


Überdeckungs- 
stoB m 


Laplacesche 
Gleichung f 


Laplace- 
Operator m 


Läppen n 
Drehmaschine f 


Vorschubriefen fpl 


Blei n 

Ganghóhe f 
(Gewinde) 

Anschnittwinkel m 
(Gewinde); 
Schrügungs- 


winkel m 
(Zahnrad) 


رقم كنودسن 


طريقة لاجرانج 


طبقة جداربة لزجة 
سر يان رقا تی 
الطبقة تحت الجداربة 
وصلة ترا كبية 
معادلة لابلاس 


yn‏ لابلاس 


déi 


déi 


۳۸ 


déi 


qÉ. 


SEA 


“ér 


yér 


"f£ 


"£c 


"f" 
yéy 
۸ 
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English Francais Deutsch عر بي‎ 
652 leading face surface f d'attaque Druckfläche f (eines ph الوحه‎ aer 
Propellerflügels) 
658 leakage loss perte f de fuite Leckverlust m التسرب‎ A3 40% 
654 left-hand screw vis f à gauche Linksgewinde n سن لولب يسارى‎ ٤ 
thread * 
655 lifting device machine f Hebevorrichtung f رفع‎ Al "co 
élévatoire 
656 lifting jack * vérin m Hebebock m; وه مرفا ع میکانیی‎ 
Wagenheber m ( و ريك‎ ) 
657 limits of size limites fpl Grenzmaße npl المقاس‎ li> “oy 
de mesure 
658 limits of tolerance limites fpl Grenzmaße npl التجاور‎ bis ۸ 
06 6 (Abmafe npl) 
der Toleranz f 
659 line ligne f Linie f خط‎ ۹٩ 
660 line of action ligne f d'action Eingriffslinie f خط الفعل‎ ۰ 
(Zahnrad) 
Wirkungslinie f 
(Kraft) 
661 line of pressure ligne f de pression Drucklinie f خط الضغط‎ qu) 
662 line-bound vector vecteur m borné linienflüchtiger As چپې متجه‎ 
à une ligne Vektor m عط عمل‎ 
668 linear momentum quantité f linéaire — BewegungsgróBe f às. ا حر‎ Ras qp 
de mouvement الخطية‎ 
664 linear velocity vitesse f linéare lineare خطية‎ ic w کې‎ 
Geschwindigkeit f 
665 lines of force lignes fpl de forces Kraftlinien fpl خطوط القوة‎ quo 
666 liquid liquide m Flüssigkeit f السائل‎ aan 
667 load-extension diagramme m Zerreißdiagramm n منحنی‎ ۷ 
curve * de charges et الاستطالة)‎  لمحلا‎ ) 
allongements 
célérité f locale órtliche Schall- سرعة الصوت الحلية‎ ٨۸٨ 


668 local-sonic speed 


du son 


geschwindigkeit f 


English 


Français 


Deutsch 


tm م‎ e 


669 locking device * 


670 locus 


671 logarithmic 
coordinates * 


672 logarithmic ۴ 


(equiangular 


spiral) 


673 Lorentz 


transformations 


674 lubrication 


675 Mach number 
676 machine 


677 machine design 


678 machine elements 


679 machine forging 


680 machine tool 


681 magnesium 


682 magnetic-particle 


testing * 
688 magnetogas- 
dynamics 
684 magnetohydro- 
dynamics 
685 Magnus effect 


686 major diameter 


48 


dispositiv m 
de blocage 


lieu m géométrique 
coordonnées fpl 


logarithmiques 


spirale f 
logarithmique 


transformations fpl 
de Lorentz 


lubrification f 


nombre m de Mach 
machine f 


construction f 


mécanique 


élements mpl 


de machines 


forgeage m à 
la machine 


machine-outil f 


magnésium m 


Verriegelung f; 
Feststell- 


einrichtung f 
geometrischer Ort m 


logarithmische 
Koordinaten fpl 


logarithmische 


Spirale f 


Lorentz- 
Transformation f 


Schmierung f 


Machsche Zahl f 
Maschine f 


Maschinenaufbau m 


Maschinen- 
elemente npl 


. Schmieden 2 


auf Umform- 
maschinen fpl 


Werkzeugmaschine f 


Magnesium n 


examen m à poudre Magnetpulver- 


magnétique 
magnétodynamique 

f de gaz 
magnétohydro- 

dynamique f 
effet Magnus 


diamétre m majeur 


prüfung f 
Magneto- 

gasdynamik f 
Magnetohydro- 

dynamik f 
Magnus-Effekt m 


Außendurchmesser m 


(Außengewinde) 


eye 
الاحدائیات‎ 
حلزون لوغاريتمى‎ 


تحويلات لورنتمر, 


ديناميكا الغازات 
DA‏ 


V. 
MV! 


“vr 


vr 


“yé 


٧٥ 
"V" 
VV 


“VA 


"v4 


TA» 


روه 
HAT‏ 


1۸۴ 


ung 


TL 
q^" 


English Français Deutsch عربى‎ 
687 malleability malléabilité f Verformbarkeit f مطروقية‎ ۷ 
unter Druck m 
688 Maltese cross * croix f de Malte Malteserkreuz n مالتمز‎ 354€ ۸ 
689 manometric hauteur f manometrische 3 ضاغط الطر‎ «Aq 
delivery head manométrique Fórderhóhe f المانومترى‎ 
de refoulement 
690 manometrie head hauteur f manometrische الضاغط المانومترى‎ ۰ 
manométrique Druckhóhe f 
691 manometric hauteur f manometrische ضاغط الص‎ ۰۱ 
suction head manométrique Saughóhe f المانومترى‎ 
d'aspiration 
692 mass masse f Masse f IS ۲ 
693 materials testing ^ essai m des Werkstoffprüfung f إختبار المواد‎ ۳ 
. matériaux 
694 mating cojugaison f Paarung f (Getriebe, z! ارو‎ ۶ 
Passung) 
695 maximum metal mesure f maximum größtes أقصى حد‎ “40 
limit du metal Metallmaß n لقد العدن‎ 
696 mechanical rendement m mechanischer بو الكفاية الميكانيكية‎ 
efficiency mécanique Wirkungsgrad m 
697 mechanical energy énergie f mécanique mechanische طاقة ميكانيكية‎ Qqu 
Energie f 
698 mechanical propriétés fpl mechanische خواص ميكانيكية‎ ۸ 
properties mécaniques Eigenschaften fpl 
699 mechanics mécanique f Mechanik f الميكانيكا‎ 4 
700 meridional plane plan m meridien Meridionalebene f مستوى الزوال‎ ٠ 
701 meridional velocity vitesse f méridienne Meridional- الزوالية‎ de JI ۱ 
geschwindigkeit f 
102 metacentre métacentre m Metazentrum n که المقابل‎ Al ۳ 
708 metacentric height hauteur f metazentrische Es A إرتفاع‎ yer 
métacentrique Hóhe f القا بل‎ 
104 metallographic examens mpl metallografische إختيارات ميتالوغرافية‎ v.s 
tests métallographiques Prüfungen fpl 
‘05 metallography métallografie f Metallographie f ميتالوغرافيا‎ v.e 


English 


س س 


706 Michelson 


experiment 


707 micrometer* 


708 milling machine * 


709 minimum metal 


limit 


710 Minkowski space 


711 minor cylinder 


712 minor diameter 


‘13 mixing length 


714 module 

715 modulus of 
elasticity 
(coefficient of 


elasticity) 


716 moment 


717 moment of inertia 


718 momentum 


119 Morse taper 


720 mould 


721 multi-jet Pelton 


wheel 


722 multi-phase flow 


723 multi-stage pump* 


724 multi-start screw 


thread * 
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Français 


expérience f 
de Michelson 


micrométre m 


machine f à fraiser 


(fraiseuse) 


mesure f minimum 


du métal 


espace m 
de Minkowski 


cylindre m, mineur 


diamétre m mineur 


longueur f 


de mélange 
module m 


module m 


d'élasticité 


moment 7 
moinent m d'inertie 
quantité f 
de mouvement 
cóne m Morse 
moule m 
roue f Pelton 
à plusieurs Jets 
écoulement m 
polyphasé 
pompe f 
multicellulaire 
vis f à plusieurs 
filets (vis à pas 


multiple) 


Deutsch 


Experiment » nach 
Michelson 


Meßschraube f; 
Mikrometer n 


Fräsmaschine f 


kleinstes 
Metallmaß n 


Minkowski-Raum m 


innerer Zylinder m 


Kerndurchmesser m 


(Außengewinde) 
Mischlänge f 


Modul m 


Elastizitäts- 
modul m; (Elasti- 
zitätszahl f) 


Moment n 
Trägheitsmoment n 


Bewegungsgröße f 


Morsekegel m 
Form f 


Mehrdüsen- 


Peltonrad n 


Mehrphasen- 


strömung f 


Mehrstufenpumpe f 


mehrgängiges 


Gewinde n 


عربي 


Ai x ۷‏ ميكلسون 


Pe Vey 
> as. 
A أدنى‎ 

لقد العدن 
eS He‏ 
رباعی الابعاد 
الاسطوانة الصغرى 
القطر الاصغر 
yir‏ طول الاختلاط 


vié 
۷٥ 


ود يول 
مقياس المرونة 
) معامل المرونة ( 


Ca 
MEI رم القصور‎ 
ie pM CS 


VIA 
۷ ۷ 
۷٧۸ 


۷۹ 
VY ° 
۱۷۲ ۱ 


إستدقاق مورس 

عحلة Çrb‏ متعددة 
النفت 

ob ۲‏ خليط الموائع 

.2 ضعحخه ستعدد o‏ 
الراحل 

سن لولب 


das‏ الابواب 


vrr 


y r ٤ 


English 


Français 


region 


726 nappe 


797 natural 


coordinates 


*98 Navier-Stokes 


equations 


729 net head 


190 net inlet head 


191 neutral equilibrium 


193 Newton's laws of 


motion 


733 Newtonian 


attraction 


191 Newtonian fluid 

490 Newtonian 
potential 

196 nicked fracture 


test 


494 nickel 


798 nomogram 


725 multiply connected région f à connexion mehrfach 


multiple 


nappe f 


coordonnées fpl 


naturelles 


èquations fpl 
de Navier 
et Stokes 


hauteur f nette 


hauteur f nette 
d'aspiration 

épuilibre m neutre 
(équilibre 
indifférent) 

lois fpl newtoiennes 


du mouvement 


attraction f 


newtonnienne 


fluide m de Newton 


potentiel m du 
champ 
de’ attraction 
Newtonienne 
essai m au choc 
sur epruvette 
entaillee 
nickel m 


nomogramme m 


Deutsch r gk 
zusammen- 
hüngender 
Bereich m 
Lamelle f (Wehr) 
Koordinaten fpl 

Navier-Stokes- 2) nus sf معادلات‎ ٨۸ 
Gleichungen fpl 

Nettofallhóhe f الضاغط الصاف‎ ۹ 

) صاق الضاغط ( | 

Nettosaughóhe f ضاغط الص الصاف‎ vr, 

indifferentes ان متعادل‎ ST ven 
Gleichgewicht n 

Newtonsche VI قوانين‎ ver 
Bewegungs- للحر که‎ 
gesetze npl 

Newtonsche Jyp حدب‎ VE 
Anziehung f 

Newtonsche الا نع النیوتونی‎ vré 
Flüssigkeit f 

Newtonsches جهد نيوتوی‎ ۵ 
Potential n 

Kerbschlag- إختبار الكسر‎ yrs 
versuch m xe 

Nickel n JS ۷۳۷ 

Nomogramm n (gu Lhe) نوموجرام‎ VFA 
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عربي 


English Français 
ا سمت سم سس سس م مسر و سس يي و ا‎ 992791911111111” 
اختبارات غيرمتافة‎ T 


789 non-destructive 
tests 


740 non-Newtonian 
fluid 


«41 normalizing 


749 notched bar * 
impact test 


743 nozzle 
744 nozzle with needle 


valve 
745 nuclear reaction 


«46 nut* 


747 oblique helicoid 

448 ohm 

749 one-dimensional 
flow 


490 open conduit 


751 operator nabla 


199 orbit 
758 orbital motion 
754 ordinate 


155 orifice * 


186 orifice meter * 
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Deutsch 
examens mpl non  zerstürungsfreie 
destructifs (Werkstoff-) 
Prüfungen fpl 
fluide m Nicht-Newtonsche 
non-Newtonien Flüssigkeit f 


recuit m 
de normalisation 


essai m au choc 
sur l'entaille 


tuyére f 
tuyére f à pointeau 


réaction f nucléaire 


écrou m 


hélicoide m oblique 


ohm m 
écoulement m 


uni-dimensionnel 


conduite f 
découverte 


nabla m opérateur 


orbite f 
mouvement m 
orbitaire 


ordonnée f 


orifice m 


compteur 1 
à orifice 


Normalisieren n; 
Normalglühen n 


Kerbschlag- 
versuch m 

Düse f 

Düse f mit 
Nadelventil n 


Kernreaktion f 


Mutter f 


schräge 
Schraubenfläche f 


Ohm a 


eindimensionale 
Strömung f 


offener Kanal m 


Nabla-Operator m 


Umlaufbahn f; 
Flugbahn f 


Umlaufbewegung f 
Ordinate f 


Öffnung f; 
Mündung f; 
Austritt m 

Durchfluß- 
mengenmesser m 


disi غير‎ pl vg, 
مراجعة حرارية‎ vg, 
إختبار الصدم‎ ٤ 
للقضصیب المنثلم‎ 


vie‏ بوری 
٤‏ بوری عربة 


v£e‏ تفاعل نووی 
yEy‏ صمولة 


EL سطح لولبی‎ viv 


VER‏ آوم 
db v£‏ أحادى 


٠‏ مری سفتوح 


vel‏ مۇر نابلا 
vov‏ مدار 


vor‏ حركة بدارية 


yog‏ الاحداث الرأسى 


( الاحدائی الصادى ( 


"n ٠ 


vos‏ المقياس ذوالفتحة 


— 


m‏ ص 
a _‏ س 


English Français Deutsch عربى‎ 
757 oscillation oscillation f Schwingung f LS yoy 
758 oscillatory motion mouvement m Drehpendel- حركة ندبد بية‎ ۸ 

oscillatoire bewegung f; 
oszillierende 
Bewegung f 
759 Otto cycle cycle m d’Otto Otto-Verfahren n أو نو‎ 0,92 4 
(Verbrennungs- 
motor) 
760 oval* ovale m Oval n ( البيضوى ) بيضاوى‎ ۰ 
761 overall efficiency rendement m total Gesamt- الكفا ية الكلية‎ VET 
wirkungsgrad m ( (الجو دة الكلية‎ 
762 overturning renversement m Umkippen 7; بوب انتلاب‎ 
Überdrehen n 
763 ovoid* ove m eifórmiger Kórper m البيضى‎ var 
764 packing* garniture f Dichtung f; a بن‎ 
Dichtungsmittel n 
765 parabola * parabole m Parabel f القطع المكاقء‎ VET 
766 parallel cylinder pompe f à cylindres Parallel- وب مضخة متوازية‎ 
pump* en paralléle zylinderpumpe f الاسطوانات‎ 
767 parallel lines lignes fp! paralléles parallele پاپ مستقيمات متوازية‎ 
Geraden fpl 
768 parallel perspective f Parallelprojektion f الاسقاط المتوارى‎ ۷۹۸ 
projection * paralléle 
769 parallel screw vis f cylindrique zylindrisches سن لولب متوار‎ ٩ 
thread Gewinde n 
770 parallelepiped * parallélépipéde m Parallelepiped n متوازی السطوح‎ vv. 
771 parallelogram * parallélogramme m Parallelogramm n متوازی الاضلاع‎ ۱ 
712 particle particule f Partikel a: Teilchen n حسم‎ ۲ 
773 path line trajectoire f Teilchenbahn f padl پپپ خط‎ 
de la particule 
774 pattern * modèle f Modell f مودج‎ vv? 
775 Pelton turbine* turbine f Pelton.  Pelton-Turbine f ob توربين‎ ۷۷ ۵ 
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English Francais Deutsch عا زک‎ 
EE 
776 penstock canal m d'amenée  Druckleitung f; à, أنبوبة التغد‎ TS 

Rohrzuleitung f 
777 pentagon pentagone m Fünfeck n = | NNN 
778 percolation vitesse f de Sicker- SUJI ic w VV۸ 
velocity percolation geschwindigkeit f 
779 perfect gas gaz m parfait ideales Gas n Qus وباب غاز‎ 
780 pericycloid * péricycloide f Perizykloide f البيريسيكلويد‎ VA“ 
) الدویری احیطی‎ ( 
781 period of periode f Schwingungsdauer f الدبدبة‎ s VAI 
oscillation d’oscillation 
782 periodic motion mouvement m periodische دوریه‎ åS > VAY 
périodique Bewegung f 
783 periodic time temps m periodique Periodendauer f; ردن دوری‎ VAY 
Schwingdauer f 
784 permanent-mould coulée f en coquille Kokillenguß m ق قوالب‎ 35 LJ! vas 
casting Acl» 
785 permeability perméabilité f Durchlässigkeit f ورب النفادية‎ 
486 petrol engine moteur m à essence Benzinmotor m VES 5 > ۳ 
787 phase angle - angle m de phase  Phasenwinkel m زاوية الطور‎ v AV 
78S physical properties propriétés fpl Festigkeits- خواص فيزيقية‎ VAA 
physiques eigenschaften fpl; 
physikalische 
Eigenschaften fpl 
789 pickling décapage m elektrolytisches ( (تحميض‎ ME ۹ 
Beizen n 
490 piezometer tube  piézomètre m Druckmeßgerät n بیان‎ à FA v4. 
791 pig iron fonte f brute Roheisen n da حديد‎ ۷۹۱ 
199 pin goupille f Stift m MT) مسمار إصبعى‎ ۲۳ 
793 piston piston m Kolben m کباس‎ var 
794 piston rod tige f de piston Kolbenstange f الكياس‎ e! در‎ ۷۶ 
195 pitch pas m Teilung f; Steigung f خطوة‎ ۰۵ 
196 pitch circle cercle m primitif Teilkreis m 5ب دائرة الخطوة‎ 
797 pitch cylinder cylindre m primitif  Teilzylinder m الخطوة‎ Ai آسطوا‎ v ۷ 
798 Pi-theorem théoréme m Pi Pi-Theorem m بای‎ UP موب‎ 


English 


799 pitch line 
800 pitch point 


801 Pitot sphere 
809 Pitot tube 


808 pivot friction 
(axle friction) 


804 plane 


805 plane motion 
806 plane surface 
807 planetary motion 


808 planing machine 
(planer) * 


809 plasma 


810 plasma dynamics 
811 plastic body 


812 plastic 


deformation 


(permanent set) 


813 plasticity 
814 plunger 
815 plunger pump 


Francais 


ligne f primitive 
point m de contact 
des cercles 
primitifs 
sonde f sphérique 
tube m de Pitot 
frottement m 
de pivots 
plan m 


mouvement m plan 
surface f plane 


mouvement m 
planétaire 
machine f à 
raboter 
(raboteuse) 
plasma m 
dynamique f 
du plasma 


corps m plastique 


déformation f 


permanente 


plasticité f 
plongeur m 


pompe f à 
plongeur 


816 point-bound vector vecteur m borné à 


817 poise 


un point 


poise m 


Deutsch 


Zahnteilbahn y 
Wälzpunkt m 


Pitotsche Kugel f 
Pitotsches Rohr n 
Drehzapfenreibung f 

(Achsenreibung f) 
Ebene f 


ebene Bewegung f 
ebene Fläche f 
Planetenbewegung f 


Hobelmaschine f 


Plasma n 


Plasmadynamik f 


plastischer 
Körper m 
plastische 
Verformung f 
(bleibende 
Verformung f ) 
Bildsamkeit f 
Tauchkolben m 
Tauchkolben- 
pumpe f 
Ortsvektor m 


Poise n (Einheit 
der dynamischen 
Viskosität) 


Lë 
LAJI د یناسیکا‎ 


جسم لدن 
نشوه QA‏ 


( تشوه عجینی ) 


لدونه 
مقداح 
مضخة مقداحية 


البويز 


۷۹9۹ 


۸ e e 


۸۰ ۱ 
۸ ٢ 
^ev Y 


Ae f 
۸ ۰ ۵ 
No 
۸ V 


Ae A 


As 


۸ ۱ ۰ 


۸۱ ۱ 


NIY 


AY 
۸۱ ۶ 
6م‎ 


English 


S18 Poisson's ratio 


819 polar axis 


820 polar coordinates 


821 polyhedron 
822 porous medium 
823 position energy 


824 positional 
tolerance 


825 positive pump 
S26 positive rotary 
pump 


827 postulate (axiom) 


S98 potential 
828 potential energy 


880 potential flow 


881 poundal 


882 power 
838 prerotation 
884 press forging 


885 pressure 
886 pressure angle 


887 pressure at & 


given point 


Français Deutsch EI 
rapport m Querdehnungszahl f بواسون‎ Aus AX 
de Poisson 
axe m polaire Polarachse f ورم غور قطبى‎ 
coordonnées fpl Polar- الاحداثيات القطبية‎ AT ۰ 
polaires koordinaten fpl 
polyédre m Polyeder n c. ul کشر‎ "T 
milieu m poreux poróses Medium n وسط مسامی‎ ۸٢ 
énergie f de Stellungsenergie f طاقة الوضع‎ Are 
position 
tolérance f Toleranz f der Lage f جاور موضصعی‎ Ar? 
de position 
pompe f positive Verdrängerpumpe f مضخة امحابية‎ Ayo 
pompe f à rotation  Kreiselyumpe f 5,193 مضخة امحابية‎ Ars 
positive 
postulat m Postulat n dd ۸۲٧۷ 
(axiome) (Axiom n) 
potentiel m Potential n Am AYA 
énergie f potentielle potentielle e طاقة و‎ Arg 
Energie f ) طاقة حهد‎ ( 
écoulement m Potentialströmung f de? ob ۰ 
potentiel 
poundal Poundal n (englische باوندال‎ AY! 
Krafteinheit, 
1 pdl — 0,138 N) 
puissance f Leistung f; Kraft f فد ره‎ ۲ 
prérotation f Vordrehung f دوران سابق‎ ۳٣ 
forgeage m à Schmieden n mit حداده پالکیس‎ ۶ 
la presse Presse f 
pression f Druck m ضغط‎ م٥‎ 
angle m de pression Eingriffswinkel m الضغط‎ de زا‎ AY" 
Druck m auf einen ¿Las الضغط عند نقطة‎ ۷ 


pression f en 
point donné 


gegebenen 
Punkt m 


English Français 


Deutsch 


عربي 


EL‏ یی یی ی ی 


888 pressure coefficient coefficient m 
de pression 

889 pressure gauge manométre m 

(manometer) * 

hauteur f de 


pression 


840 pressure head 


$41 pressure vessel réservoir m à 


pression 


849 priming a pump — amorgage m 


d'une pompe 


848 principal axes of axes mpl d'inertie 
inertia principaux 

844 principal coordonnées fpl 
coordinates principales 

845 principle of principe m 


relativity de relativité 
846 principle of principe m de la 
superposition superposition 
847 prism* prisme m 
848 prismatic surface surface f 
prismatique 


849 product of inertia produit m d'inertie 


850 profile 
851 projectile 


profil m 


projectile m 

852 projection * projection f 

853 proof bend test essai m de flexion 
à moment de 


flexion spécifié 


354 prop support m 
855 propeller helice f 
856 propeller disc area surface f du 
disque de l'hélice 


Druckkoeffizient m 


Manometer 1 
Druckmesser m 


Druckhóhe ۶ 
Druckgefälle n 


Druckbehälter m 


Vorpumpen n 


Hauptträgheits- 
achsen fpl 


Haupt- 
koordinaten fpl 
Relativitäts- 
prinzip ۶ 
Superpositions- 
prinzip ۶ 
Prisma n 


Prismenfläche f 


Trägheitsprodukt n 


Profil a 

Projektil n; 
Geschoß n 

Projektion f 

Nachweis- 
Biegeprüfung f 


Stütze f; Strebe f 


Luftschraube f; 
Propeller m 


Schrauben- 
kreisfläche f 


معامل الضغط 
مقياس ضغط 

( مانومتر ( 
الضاغط 

وعاء ضغط 

تحضير all‏ 
محاور قصور رئيسية 
مبدأ النسبية 
قانون AI‏ كيب 
( قانون التجميع ) 
النشور 

السطح المنشورى 


حاصل ضرب 
) القصور الذاتى ) 


جانبية ( بروفيل ) 
WIN‏ 
الاسقاط 


۸ ۸ 


Ar? 


AÉ ۰ 


م5١‎ 


۸ Y 


۸۶ £ 


N 


rg“ 


۸ ٧ 
At^ 
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۸۵ ۰ 
۸ ۱ 


؟ ۸ 


A ° ٣ 


۸٥٤ 


A99 


AO" 


e 
À 


English 


Français 


Deutsch 


عر 


يمي يي ee‏ 


857 propeller pump 
(axial pump) 


858 propeller turbine* 
859 propeller windmill 


860 proportional limit 


(limit of pro- 
portionality) 


861 pseudoplastic fluid 


862 pulley 
368 pump 
864 pump well 


865 punch 


866 punching machine 


867 pyramid * 


868 pyramidal surface 


869 quadrant * 
870 quenching 


871 race 


879 rack* 
878 radial blades 
874 radial cylinder 


pump * 


875 radial direction 


58 


pompe f axiale 


turbine f axiale 
aéromoteur m 
à hélice 
limite f de 
proportionnalité 


fluide m 


pseudoplastique 
poulie f 
pompe j 


puits m de pompe 


poingon m 

machine f à 
poinçonner 
(poinçonneuse) 


pyramide f 


surface f pyramidale 


quadrant m 


refroidissement m 


rapide 


bague f de 
roulement 
crémaillére f 


pales fpl radiales 


pompe f à cylindres 


in étoile 


direction f radiale 


Propellerpumpe /; 
Axialpumpe f 
Propellerturbine f 


Propeller- 
windmühle f 


Proportionalitäts- 


grenze f 


pseudoplastische 
Flüssigkeit f 

Rolle f 

Pumpe f 


Pumpensumpf m; 


Pumpenbrunnen m 


Stempel m 


Stanzmaschine f 


Pyramide f 


Pyramidenfläche f 


Viertelkreis m 


Abschrecken n 


Laufring m 


Zahnstange f 
Radialblätter npl 
Sternradpumpe f 


radiale Richtung f 


ex "‏ حورية 


Ad A‏ دوربين عوری 


) حد التناسبية ( 


An)‏ ماع بلاستیکس 


We 
بكرة‎ Ant 
ېم مضحة‎ 
iall بيارة‎ ٤ 


) ذنابة ( سنبك‎ Ans 
( ووم مكنة تخريم ( خرامة‎ 


pl ۸۷ 


٨۸‏ السطح المپری 


۹٩‏ الربعية 


( سقاية ( نسقية‎ ٠ 


AVI‏ مدرحة 


EE حرید ه‎ AVY 
رياش قطرية‎ AV Y 
مضخة قطرية‎ ٤ 
الاسطوانات‎ 


٥‏ إتجاه مر کزی 


English 


876 radian * 


877 radiographic 
testing 


878 radius gauge * 


879 radius of gyration 


880 ram 


ANM 


ANN 


AN A 
AV S 


AN» 


A^! 


radian m Radiant m à; Ja3 نصف‎ à» 9!) 

( زاوية 2 ( 

examen m Róntgenprüfung f إختبار راد يوغراق‎ 

radiographique 

gabarit m à rayon Radienschablone f حدد قياس الانحناء‎ 

rayon m de Trägheits- نصف قطر ااقصور‎ 
giration halbmesser m 

piston m Stempel m; کباس‎ 
Rammbär m 

portee f Geschoßreichweite f مدى القد يِفة‎ 


881 range of projectile 


$89 rate of angular 


deformation 
883 rate of flow 


884 rate of linear 


deformation 
885 reactance 


886 reaction turbine 


887 reactive forces 
888 real fluid 

889 reamer* 

890 reciprocal figures 


891 reciprocation 


engine 


892 reciprocating 


pump 


de projectile 
taux m de 
deformation 


angulaire 


débit du courant 


taux m de 
déformation 
linéaire 


réactance f 


turbine f à réaction 


forces fpl réactives 
fluide m réel 
alésoir m 


figures fpl 
réciproques 

moteur m à 
mouvement 


alternatif 


pompe f alternative Kolbenpumpe f 


Ausmaß n der معدل التشوه الزاوى‎ 
Winkel- 
verformung f 

التصرف 
( معدل السريان ) 
معدل التشوه > 


Strómungs- 
geschwindigkeit f 


Ausmaß n der 


linearen- 
Verformung f 

Blindwiderstand m; Ale UL. 
Reaktanz f 

توربين رد الفعل Überdruckturbine f‏ 

Reaktionskraft f; قوی رادة‎ 
Gegenwirkung f 

wirkliche مالع حقيتى‎ 
Flüssigkeit f 

Reibahle f; ( موسع قوب ( برغل‎ 
Räumer m 

reziproke Zahlen fpl à) aU أشكال‎ 

Kolbenmotor m محرك ترددى‎ 


HF ا‎ 


ANY 


AAT 


AN! 


۸ ۸ ٥ 


A^" 
AAN 


AAA 


AN 


۸۹۰ 


AS! 


۸ ٢ 
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English 


Francais 


Deutsch 


SIT 


رپس —— 


898 rectangle * 


894 rectangular 
parallelepiped* 


895 rectifier 


896 rectilinear motion 
897 rectilinear vortex 


898 recuperator 
899 reduction 


900 reduction in area 
901 reflux valve 

902 regular polygon 
903 regular precession 
904 regular solid 

905 relative motion 


906 relative roughness 


907 relative velocity 

908 relativistic 
mechanics 

909 relativity of length 


910 relativity of time 


911 relay 


912 resistance welding* 


60 


rectangle m 


parallélépipède m 


rectangle 
redresseur m 


mouvement m 


rectiligne 
tourbillon m 

rectiligne 
récupérateur m 
réduction f 


coefficient m de 
striction 


soupape f de reflux 


polygone m régulier 


précession f 
régulière 


solide m régulier 


mouvement m 
relatif 


rugosité f relative 


vitesse f relative 


mécanique f 
relativiste 
relativité f de la 
longueur 
relativité f 
du temps 
relais m 


soudage m 


par résistance 


Rechteck a 
Rechtflach n; 


Quader m 
Gleichrichter m 
geradlinige 

Bewegung f 
geradliniger 

Strudel m 
Rekuperator m 
Verkleinerung f 
Einschnürung f; 

Querschnitts- 

verringerung f 
Rückflußventil n 
regelmäßiges 

Vieleck n 
regelmäßige 

Präzession f 
regelmäßiger 

Festkörper m 


Relativbewegung f 


relative Rauhheit f 
Relativ- 
geschwindigkeit f 
Relativitäts- 
mechanik f 
Relativität f 
der Länge f 
Relativität f 
der Zeit f 
Relais n 
Widerstands: 


schweißen n 


۸۹۳ اع 
NT‏ متوازى المستطيلات 


ووم دقوم 


.وم حركة خطية 


Agy‏ دوامة أسطوانية 


Qu ۸‏ 
ووم إختزال 
٠‏ انتقاص المساحة 


۹۱ صما م أمان 


dor‏ مضلع منتظم 


۳ دوران مخروطى منتظم 


٥‏ حركة نسبية 


۷۳ الخشونة النسبية 
۷ السرعة النسبية 


4 نسبية الطول 


(at) سرحل‎ ١ 
à, Uil dua ١ ؟‎ 


English Francais Deutsch عربى‎ 
918 resisting medium milieu m résistant Widerstands- وسط مقاوم‎ ۳ 
medium a 
914 resolution of décomposition f Vektorenzerlegung f تحليل متجېات‎ ٤ 
vectors de vecteurs 
915 resonance résonance f Resonanz f Q9) ٥ 
916 resultant résultante f Resultierende f محصلة‎ ٩ 
917 retardation retardement m Bremsung f; تقصس‎ ٩۷ 
Verzógerung f ( i pais عجلة‎ ) 
918 reverse torsion test essai m de torsion Wechsel-Torsions- اختبار اللی العکسی‎ ٨۸ 
alternée versuch m 
(Verdrehen in 
beide 
Richtungen) | 
919 revolutionary surface f de Rotationsfläche f سطح دورانی‎ 414 
surface révolution 
990 Reynolds number nombre m de Reynoldssche Zahl f رقم رينولدر‎ ۰ 
Reynolds 
991 Reynolds nombre m de Reynoldssche رقم رينولدز للخشونة‎ qv) 
roughness rugosité de Rauheitszahl f 
number Reynolds 
922 rheostat rhéostat m Regelwiderstand m cU) qvY 
998 rhombus* rhombe m Rhombus 6 oll qv م۳‎ 
924 right hand déviation f à droite Rechtsabweichung f إنحر اف ينی‎ arg 
deviation 
925 right-hand screw vis f à droite Rechtsgewinde n PS سن لولب‎ ٥ 
thread * 
926 righting couple couple m redresseur Rückstell- DÉI c الازدو‎ ٩۳ 
(restoring krüftepaar n 
couple) 
997 rigid body corps m rigide starrer Kórper m حسم متماسك‎ ۷ 
928 rigidity rigidité f Starrheit f; ul ۳۸ 
Steifigkeit f 
929 ripples * ondes fpl capillaires Welligkeit f; اج رقراقة‎ bal ۹۲۹ 
Kräuselwellen fpl 
930 rivet* rivet m Niet m سماربر شام‎ qw, 


01 


English 


Français 


eege 


931 rivet test 
932 riveted joint * 
933 rocket 


984 Rockwell 
hardness test 


985 rolling 
936 rolling circle 
937 rolling friction 


938 rolling mill 


989 roll 
940 rolling of metals 


941 rolling resistance 


949 root 


948 rotary motion 


944 rotation 


945 rotodynamic pump 


946 rotor 


947 rotor inner 
diameter 


948 rotor outer 
diameter 


949 rotor width 


essai m de rivets 
joint m rivé 
fusée f 


essai m de dureté 
Rockwell 


roulement m 


cercle m de contact 


frottement m 


de roulement 


laminoir m 


cylindre m 


laminage m des 


métaux 


résistance f 


au roulement 
racine f 


mouvement 7i 


rotatif 


rotation f 
pompe f 


rotodynamique 


rotor m 


diametre m 


interieur de rotor 


diametre exterieur 


de rotor 


largeur f de rotor 


Deutsch عربى‎ 
Nietprobe f اختبار المرشام‎ 
Nietverbindung f dei ns وصله‎ 
Rakete f صا روخ‎ 
Rockwell-Härte- إختبار الصلادة بطريقة‎ 
prüfung f ۰ روكويل‎ 
Rollen n; Ausrollen n تدحرج‎ 
Rollkreis m; دائرة التدحرج‎ 
Wälzkreis m 
(Zahnrad) 
Rollreibung f; Wälz- إحتكاك التدحرج‎ 
widerstand m 
Walzwerk ^; د رفلة‎ LK 
Walzstraße f 
Rolle f; Walze f درفیل‎ 
Walzen n von درفاة المعادن‎ 
Metallen npl 
Rollwiderstand m دقاومة التدحرج‎ 
Wurzel f d 
Drehbewegung f دورانية‎ iS > 
Rotation f; دوران‎ 
Drehung f 
rotodynamische مضخة د يناميكية‎ 
Pumpe f دوارة‎ 
Läufer m; Laufrad n العضو الدوار‎ 
(Turbine); 
Rotor m 


القطر الداخلى للعضو Innendurchmesser m‏ 


des Rotors m 


Außen- 
durchmesser m 
des Rotors m 


Breite f 
des Rotors m 


القطر الخارجى للعضو 


عرض العضو الدوار 


qv v 


۹۳۸ 


1۳۹ 
d 


qf! 


q£ v 
۹:۳ 


get 


۹: 


qm 


۹٧ 


۹۶۸ 


۹ ٩ 


English 


Français 


950 saddle 


951 safety valve 
952 sand-blasting 
958 sand casting * 


954 scalar product 


955 scalar quantity 


956 scale-model flow 


957 scraper 


958 screw drive 


959 screw pump 


960 screw thread 


961 scroll casing* 


962 seal* 


968 sealing gland * 


964 sealing ring 


965 section 


966 sectional view * 


967 sector of a circle* 


(circular sector) 


cuirasse f 


soupape f de sûreté 
sablage m 
coulée f en sable 


produit m scalaire 


grandeur f scalaire 


écoulement m 


à l'échelle réduite 


grattoir m 


commande f par vis 


pompe f hélicoidale 


filet m de vis 


enveloppe f à 
Spirale 

garniture f 
d'etanchéité 

chape f 
d'étanchéité 

anneau m 
d'étanchéité 

section f 

vue f en coupe 


secteur m circulaire 


Deutsch 


Werkzeug- 
schlitten m 


Sicherheitsventil n 
Sandstrahlen n 
Kastenguß m 


skalares Produkt n 


Skalar m; 
ungerichtete 
Größe f 


maßstabgerechtes 
Strömungs- 
modell 2 


Schabeisen n 


Bewegungsspindel f; 
Transport- 
spindel f 


Schraubenpumpe f 


Schrauben- 


gewinde n 


Spirale f (Turbine) 

Abdichtung f; 
Plombe f 

Stopfbuchse f 


Dichtungsring m 


Schnitt m 


Schnittdarstellung f 


Kreissektor m 


السريان d‏ النموذج 


مكشطة يدوية 
( رشكتة ) 


إدارة لولبية 


مضخة نصف محورية 
سن اللولب 

( سن القلاووظ ) 
غلاف محوى 

مانع تسرب 


جلبة إحكام 


DER 


( حلقة منع التسرب ) 


سنظر مقطوع 
القطاع cS y LA‏ 


٩ 0 ۰ 


۹۱ 
qoy 
der 
det 


q00 


qo" 


qoy 


م96 


404 


4": 


4"! 


gar 


dar 


۹٦٤ 


dag 


۹۹۹ 
AN 
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English 


ET ER, 


968 segment of a cirele segment m de cercle Kroisabschnitt m; 


(circular 
segment) * 


969 self-primirg pump 


970 sense of right-hand 
screw motion 


971 separation 


972 shaft * 


978 shallow waves 


974 shape number 


975 shaping machine 
(shaper)* 


976 shear test 


977 shear velocity 

978 shooting flow 

979 Shore scleroscope 
hardness test 

980 side inlet impeller 


981 side rod 


982 simple harmonic 


motion 


988 simple machines 


64 


Français 


pompe f à 
auto-amorçage 


sens m d'horloge 


séparation f 


arbre m 


ondes fpl longues 


facteur m de forme 


sans dimension 


étau-limeur f 


essai m par 
cisaillement 


vitesse f de 
frottement 

écoulement m 
déversant 

essai m de dureté 
de Shore 


roue f mobile à 
admission latérale 
bielle f 


d'accouplement 


mouvement m 


pendulaire 


machines fpl 


simples 


Deutsch T عر‎ 


القطعة الداترية 

Kreissegment n 

selbstansaugende ذائية‎ im 
Pumpe f La) | 

Drehsinn m der ¿c (عاه دوران المر‎ 
rechtsgüngigen "WA 
Schraube f 

Trennung f; الانفصال‎ 
Klassierung f 

Welle f عمود دوران‎ 

flache Wellen fpl ضحلة‎ c! انو‎ 


Formzahl f السرعة النوعية‎ 
اللابعدية‎ 
Kurzhobel- مقشطة نطاحة‎ 
maschine f 


اختبار القص 


Scherversuch 1 
Schubversuch m 


Schubgesch windig- سرعة القص‎ 
keit f 

schießende سحجى‎ OÙ سر‎ 
Strömung f 

إختبار الصلادة بطريقة Shore-Skleroskop-‏ 
NK‏ وسكوب شور Hürteprüfung f‏ 

عضو دوار جانبی Seiteneintritts-‏ 
الدخل laufrad n‏ 

در اع حانبية Kuppelstange f‏ 

einfache Ala...) توافقیه‎ àS > 
harmonische 
Bewegung f 

einfache E الات‎ 
Maschinen fpl 


۹٩۸ 


Ai 


qv. 


۹۷۱ 


avr 
qvr 


qv £ 


qve 


qv" 


qv v 


۹۷۸ 


qv á 


۹۰ 


q^! 


QAT 


۹٣۳٣ 


English 


Francais 


Sege 


984 simple pendulum 


985 simple protractor * 


986 simple support 


987 simply connceted 


region 


988 single-start screw 
thread 


989 sink 


990 sinusoid 


(Sine curve)* 
991 siphon 
992 size 


998 sketch 
994 skew lines 
995 skin friction 


996 slab 
997 sliding 
998 sliding motion 


999 slip 


1000 slipstream 


1001 slotting machine 
(slotter) 


1002 slug 


pendule m simple 


rapporteur m simple 


Support m simple 


région f à 


connexion simple 


vis f à un filet 


(vis à pas simple) 


puits m 


sinusoide f 


siphon m 


mesure f 


esquisse f 

lignes fpl obliques 

frottement m 
superficiel 

brame f 

glissement m 


mouvement m 
glissant 


déperdition f 


sillage m 
machine f à 
mortaiser 


(mortaiseuse) 


slug 


Deutsch TP 
mathematisches سيط‎ deas 
Pendel n 
einfacher Winkel. المنقلة السيطة‎ 
messer m 
einfache Stütze f Lu ارتکاز‎ 
) إرتكازحر‎ ( 


einfach zusammen- 


hängender 
Bereich m 


eingängiges 


Gewinde n 
Ausguß m 
Sinuslinie f; 

Sinusoide f 


Siphon m; Heber m 


Größe f; 
Abmessung f 
Skizze f 
Schräglinien fpl 
Oberflächen- 
reibung f 
Bramme f 
Gleiten n 


Gleitbewegung f 


Schlupf m; 
Gleitbewegung f 

Propellerwind m 

SenkrechtstoB- 


maschine f 


PreBbarren m; 


Rohling m 


محال بسيط الاتصال 


سن لولب وحيد الباب 


مصب 
منحنی الیب 


عص 
مقاس ( قد ) 


رسم تخطیطی 


الستقیمات الشمالية 


الاحتكاك السطحی 


إنزلاق 
حركة انزلاقية 


نسبة الانزلاق 


q^" 


4AV 


4AA 


QAQ 
۹۹۰ 


«4! 
٢ 


٣ 
۹۹ ٤ 
440 


44" 
۹ ۷ 
44^ 


431 


هه ۰ ۱ الطرح الزاح 
۷ «مققطة Belt‏ 


teer‏ سلج 


o 


English 


1008 smoothness 


PP 


Francais Deutsch عربی‎ 
lisse m Glätte f Au 
renflard m Schnarchventil n; صمام تضق‎ 


1004 snifting valve 


1005 solar system 
1006 soldering 
1007 solid angle 
1008 solid solution 
1009 solidity ratio 


1010 solitary wave 
1011 sonic wave 
1012 source 

1018 space 


1014 space centrode 


1015 space motion 


1016 space statics 


1017 space-time 
continuum 


1018 space width 


1019 spanner* 
1020 spark test 


1091 spatial flow 
regions 


1022 special theory of 


relativity 


systeme m solaire 
soudure f 


angle m solide 
solution f solide 


rapport m de 
plénitude 


onde f solitaire 
onde f sonore 
source f 
espace m 


courbe f fixe 
des centres 
instantanés 


mouvement m en 
espace 

statique f spatiale 

continuum m 
spatio-temporel 

creux m entre 
les dents 

clé f 

68831 m par 
étincelles 

régions fpl spatiales 
d'écoulement 


théorie f 
de la relativité 


restreinte 


1098 specific discharge débit m spécifique 


66 


Schnüffelventil n 
Sonnensystem n 
Löten n 


Raumwinkel m 
feste Lösung f 
Völligkeitsgrad m 


Einzelwelle f 

Schallwelle f 

Quelle f 

Raum m 

Raum-Schwer- 
punktskurve f 


Bewegung f 
im Raum m 


Raumstatik f 
Raum-Zeit- 
Kontinuum n 


Zahnlücke f 


Schlüssel m 
Schleiffunken- 
probe f 
räumliche 
Strömungs- 
bereiche mpl 
spezielle 
Relativitäts- 
theorie f 
spezifischer 
Ablauf m 


مجموعة شمسية 
all‏ سمكرة 
زاوية مجسمة 
حلول متجمد 
Lu‏ الجسمية 


موجه وحيده 


موحه صودية 


c7 

الفضاء ( الفراغ ( 

مسار فزاغى للمر كز 
اللحظى 


نظرية النسبية الخاصة 


انتصرف النوعى 


١١ 


۱ ۰ ه٥‎ 


۱ ۰ ۲ ۳ 


"EAS 


English 


رس جر GIIƏSISIƏSIII⁄XIçIJcIIIIHCFGÓ>$<@—d&j j ÚÓ)ç é la lj <Ásw x‏ ص 


1024 specific head 
1025 specific impulse 
1096 speed ratio 


1097 specific rotor 


1028 specific speed 
1029 specific volume 


1030 sphere* 


1031 spherical 
pendulum 


1032 spherical surface 

1033 spherical 
triangle * 

1034 spillway 

1035 spindle 

1036 spiral 

1037 spiral bevel gear* 


1038 spiral gear 
1089 spiral motion 
1040 spiral vortex 
1041 spirit level 
1042 splined 


connection 
(tooth ed joint) * 


Français 


hauteur f spécifique 


impulsion f 


spécifique 


rapport m de 


vitesso 


rotor m spécifique 


vitesse f speoifique 
volume m spécifique 


sphére f 

pendule m 
sphérique 

surface f sphérique 

triangle m 
sphérique 

barrage-déversoir m 

broche f 

spirale f 

engrenage m 
conique 
hélicoidal 


engrenage m spiral 


mouvement m 
' spiral 
tourbillon m en 
spirale 
niveau m à bulle 
d'air 


joint m cannelé 


Deutsch عربى‎ 

spezifische الضاغط النوعی‎ +. v ع‎ 
Fallhóho f 

spezifischer نوعی‎ e ۱ ۰ ۲ ۵ 
Schub m 

۳ السبة السرعية Übersetzungs-‏ 


verhältnis n 


العضو الدوار النو عى spezifischer Rotor m‏ 

spezifische السرعة النوعية‎ 
Geschwindigkeit f 

spezifisches عى‎ aJ! ا حجم‎ 
Volumen n 

Kugel f; Sphäre f o 3 

sphärisches Pendel n T. DE بندول‎ 

Kugelfläche f السطح الكروى‎ 

sphárisches المثلث الكروى‎ 
Dreieck n . 

Überlauf m مفيض السد‎ 

Spindel f عمود 0193 (مغزل)‎ 

Spirale f (Os ) حلزونى‎ 


Spiralkegelrad n dee ترس مخروطى‎ 


schrügverzahntes Al ترس‎ 
Rad n 

Spiralbewegung f حلزونية‎ "um حر‎ 

Spiralwirbel m دوامة حلزونية‎ 

Wasserwaage f تسوية‎ One 

Kerbverzahnung f حد د ه‎ Ales 


Lef ۷ 


| ۰ ۲ ۸ 


۱ ١ ۲ ٩ 


| ى‎ ۴ ۰ 
he 


je ۳ 
(erf 


۱ ۳۶ 


۱ ۰ ٣ ۵ 


ver“ 


۱ ۷ 


م” . ۱ 


١ . ۹ 


۱ ۰ ۶ e 


١.5١ 


۱ ٢ 


D, 


English 


1043 splined shaft * 


(toothed shaft) 


1044 spring" 
1045 sprocket * 


1046 spur gear 


1047 square* 

1048 stability of 
equilibrium 

1049 stability of 
floatation 


1050 stabilitv of 
motion 


Français 


arbre m cannelé 


ressort m 
roue f de chaine 


engrenage m droit 


carré m 
stabilité f 

de l'équilibre 
stabilité f 

de flottaison 
stabilité f 


de mouvement 


1051 stable equilibrium équilibre m stable 


1052 stagnation point point m d’arret 


1053 stagnation 
pressure 

1054 standard 
atmospheric 


pressure 


1055 standard nozzle 


1056 statically 
determinate 


system 


pression f de 
stagnation 
pression f 
atmosphérique 
normale 
tuyére f normale 
systeme m 
statiquement 


determine 


1057 statistical theory theorie f 


of turbulence 


1058 statics 
1059 steady flow 


1060 steady motion 


1061 steel 


68 


statistique de 

la turbulence 
statique / 
écoulement m 

permanent 


mouvement 7 


stationnaire 


acler m 


Deutsch 


Keilwelle f 


Feder f 
Kettenrad n 


Stirnrad n 


Quadrat n 


Gleichgewichts- 
stabilitàt f 


Fließstabilität f 


Bewegungs- 
stabilität f 


stabiles Gleich- 
gewicht n 


Staupunkt m 
Staudruck m 


normalatmosphäri- 


scher Druck m 


Standarddüse f 


statisch bestimmtes 


System n 


statistische 
Turbulenz- 
theorie f 
Statik f 
stationäre 
Strömung f 
stationäre 
Bewegung f 
Stahl m 


عری 


عمود SAE‏ 
( عمود مسان ( 
SL‏ ( سوستة ( 


ترس عدل ( ترس 


المربع 
إستقرار الاتزان 


إستقرار الطفو 


OU]‏ سستقر 


النظرية الاحصائية 
للاضطراب 


استاتیکا 
سر یا مستقر 


حر um‏ - مستقره 


نولاذ ( صلب ) 


EL 


(EE 
۱ ۰ ۶ ۵ 


١٠١9 


EA 
Le EA 


۱۰9 


۱ ۰ © ۰ 


1.0) 


| . ۳ 
۱ . ۳ 


۱ ۶ 


۱ ۵ ٥ 


|. 5 


۱ . ۷ 


۱ ۸ 
1.04 


| . ۰ 


À‏ هه 


English Francais Deutsch 


س س سسس سسس م 


CE 


1062 stiffness résistance f à la Steifigkeit f 3 | S jey 
torsion 
1063 stiffness of a rigidité f d'un Steifigkeit f معامل شد الياى‎ ۴۳٣ 
spring ressort einer Feder f 
1064 stoke stoke m Stokes » (Einheit  كوتسلا‎ ٤ 
der kinematischen 
Viskositàt) 
1065 strain déformation f Deformation f انفعال‎ ۵ 
sous charge 
1066 strain hardening  écrouissage m Kaltverfestigung f .و تصلد انفعال‎ 5 
(work ( تصلد بالتشغيل‎ ( 
hardening) 
1067 streak line filet m coloré Maserung f الشريط‎ ۷۷ 
1068 stream function fonction f du Strómungs- ¿S الح‎ baha دالة‎ ۸ 
courant funktion f 
1069 streamline* ligne f de courant  Stromfaden m خط السريان‎ ۹ 
1070 stream tube * tube m de courant — Stromróhre f خطوط‎ A ۷۰ 
السريان‎ 
1071 streaming flow écoulement m flieBende دفتى‎ Ob ۱ 
ruisselant Strómung f 
1072 streamlined body corps m profile stromlinienfórmiger جسم انسیابی‎ ٢۲ 
i Körper m 
1973 stress diagram diagramme m des Spannungs- S» gu شكل‎ VY 
efforts diagramm n 
1074 stress number courbe f du nombre . Dauerfestigkeits- منحنی‎ ۷۶ 
curve des cycles d'effort schaubild n — الاحپاد‎ 
(S/N curve) * ( عدد الدورات‎ 
1075 stress relieving stabilisation f Spannungs- تحلص من الاجبادات‎ ١٥ 
freiglühen n 
1076 stress-strain courbe f Spannungs- سمتحتی‎ ۷٩ 
curve charge- Dehnungs- — الاحہاد‎ ) 
allongement Diagramm n ( الانفعال‎ 
1077 stress tensor tenseur 7n des Spannungstensor m دسر الاحمباد‎ ٢.٧۷ 


contraintes 


6% 


1078 


1088 


1084 


1085 


1086 


1087 


1088 


1089 


1090 


1091 


1092 


English 
subsonic flow 
suction 
suction pipe 
suction specific 
speed 
suction stroke 
supersonic flow 
surface 
surface finish 
surface tension 
surface tension 


force 


surface texture * 
(surface 


irregularities) 
surge tank * 
suspension bridge 
symmetrv 


system curve 


1098 system of 


70 


coordinates 


Francais 


Deutsch 


ecoulement m Unterschall- السریان تحت‎ ٠ VA 
subsonique strömung f الصوبى‎ 
aspiration f Saugen n; Sog m سفط‎ ۹ 
(succion) 
tube m aspirateur Saugleitung f أنبوبة السحب‎ (ê Ne 
vitesse f spécifique spezifische Ansaug- pal سرعة‎ ٠ ^! 
d'aspiration geschwindigkeit f النوعية‎ 
course f Ansaughub m شوط السحب‎ "EN. 
d'aspiration 
écoulement m Überschall- فوق‎ OL null ۱۳ 
supersonique strómung f الصو‎ 
surface f Flàche f; السطح‎ ١۶ 
Oberfläche f 
fini m de surface Oberflächen- تشطیب السطح‎ ۱۰۸ 
ausführung f 
tension f Oberflächen- الشد السطحى‎ ۳ 
superficielle spannung f 
force f de tension Oberflächen- قوة الشد السطحى‎ ۷ 
superficielle spannkraft f 
texture f de surface Oberflächen- بموحات السطح‎ ٨ 
struktur f 
(Oberflàchen- 
fehler mpl) 
réservoir 1 Beruhigungs- خزان بوارنه‎ ۹ 
d'équilibre behälter m 
pont m suspendu Hängebrücke f حسر معلق‎ ٠٥ 
) کوبری معلق‎ ( 
symétrie f Symmetrie f ( à Aes ) KU ۰۱ 
courbe f de systéme Systemkurve f حموعة‎ | UE ۱۲ 
systéme m de Koordinaten- نظام الاحداثيات‎ TEL. 
coordonnées system n 


English 


Frangais Deutsch 7 
1094 system of système m articulé Verbindungs- ler See > ٤ 
linkages system n 


1095 system of 


measurement 


1096 system of pulleys 


1097 tachometer 
1098 tailstock 
1099 tangent 


1100 taper screw 
thread 


1101 technical system 


of units 


1102 tempering 


1108 template 


1104 tensile strength 


1105 tensile test 
1106 tension 


1107 tensor 


1108 test piece (test 


Specimen) * 
1109 test sample 
1110 theoretical 

discharge 
1111 theory of 

isotropic 


turbulence 


systeme m 
de mesure 
systémes mpl 

de poulies 


tachymétre m 


poupée f mobile 
(contre-poupée) 
tangente f 


vis f conique 


systeme m 
technique des 


unites 


revenu m 


gabarit m 

résistance f à la 
rupture 

essai m de traction 


tension f 


tenseur m 


éprouvette f 


échantillon m 


débit m théorique 


théorie f de 
turbulence 


isotrope 


Maßsystem n 


Flaschenzug m 


Geschwindigkeits- 


messer m 


Reitstock m 


Tangente f 


konisches 
Gewinde n 


technisches 
Einheiten- 
system n 


Anlassen n 
(Metall) 


Schablone f 
Zugfestigkeit f 


Zugversuch m 

Zug m; 
Spannung f 

Tensor m 


Prüfstück n 


Probe f 


theoretischer 
Ablauf m 


Theorie f der 


isotropischen 


Turbulenz f 


نظم القياس 


جموعة بکرات 


طبعة ( ضبعة ) 
اختبار الشد 
شد 

تسم ( متده ( 
قطعة اختبار 


dief‏ اختبار حتاره 
التصرف JA‏ 


نظرية الاضطراب 


و Am‏ الخواص 


١ 


— 


کس 


۰ ۹٥ 


e 5 


English 


Français Deutsch "oa 
! s ER Ee 
1112 thermal efficiency rendement m thermischer الكفاية الخرارية‎ ١ ١١ 
thermique Wirkungsgrad m 
1118 thermostat thermostat m Temperatur- س ووو برموستات‎ 
regler m ( منظم حرارة‎ ) 
1114 three-dimensional écoulement m à dreidimensionale الابعاد‎ N سريان‎ ١ ٤ 
flow trois dimensions Strömung f 
1115 three-throw pompe f à trois Dreizylinder- الری‎ ER مضخة‎ ٥ 
pump corps pumpe f 
1116 tidal power puissance f de Gezeitenleistung f قدره بدیه‎ ۴۳ 
marée 
1117 tie tirant m Zugstange f Al شد‎ ۱ ۱ ۷ 
1118 time of flight temps m de vol Flugzeit f ردن التحليق‎ ۸ 
1119 tin étain m Zinn n قصدیر‎ ۱۹ 
1120 tolerance tolérance f Toleranz f نحاور‎ ۱۱۲ ۰ 
1121 tool post support m d'outil Werkzeughalter m ربط العدة‎ ۱۲۱ 
1199 tooth face face f d'une dent Zahnflanke f السن‎ 4-3 م٢۲‎ 
1128 tooth flank flanc (m) de la dent Zahnflanke 1 السن‎ A» WT 
1124 tooth thickness épaisseur fdela dent Zahndicke f السن‎ A Lë ۱ ۱ ء‎ 
1196 torpedo torpille f Torpedo n طوربيد‎ ۱۲٠٥ 
1126 torsion test essai m de torsion  Verdrehungs- إختبار اللى‎ ۱۳ 
versuch m ( إختبار الالتواء‎ ) 
1127 total drag trainée f totale Gesamt. ال حر الک لی‎ ۱ ۱ IV 
widerstand m 
1198 toughness tenacité f Zähigkeit f AUS ٨۸ 
1129 trailing face surface f de fuite Ablauffläche f AN الوحه‎ ۹ 
1180 trajectory trajectoire f Trajektorie f; مسار‎ ۰ 
Flugbahn f 
1181 translation mouvement m Translation f انتقال متواز‎ ۰ 
de translation 
1182 transmission ratio rapport m de Übersetzungs- وس وو نسبه دقل + كة‎ 
(speed ratio) * transmission verhältnis n 
1188 transversal direction f Transversal. سوس و و احاه متعامد‎ 
direction transversale richtung f 


I] 
IV 


) اتجاه مستعرض ) 


English 


BET S RICE NRI CC E‏ ے 


1184 transverse test 


1135 trapezium * 
1186 triangle 
1187 triangular notch 


1188 truss 

1189 tubular turbine 
1140 tungsten 

1141 turbomachine 


1149 turbulence 


1148 turbulent 
boundary layer 


1144 turbulent flow 


1145 turbulent shear 
stress 


1146 two-dimensional 


flow 


1147 ultrasonic testing 
(supersonic 
| testing) 


1148 underground 


water 


1149 uniform flow 
1150 uniform scale 


1151 unilateral 


tolerance 


Francais 


Deutsch عربى‎ 

essai m à charge Transversal- ختبار مستعرض‎ | ۱۱۳ ۶ 
transversale belastungsprüfung f 

trapéze m Trapez n منحرف‎ dé ٥ 

triangle m Dreieck n الثات‎ ۳ 

encoche f Dreieckskerbe f AN حزة‎ ۱۷ 
triangulaire 

treillis m Fachwerk a ( جملون ) شبكية‎ ۸ 

turbine f tubulaire — Rohrturbine f توربين أنبوبى‎ ۹٩ 

tungsténe m Wolfram n Que ٤٤٠ 

turbomachine f Strómungs- مكنة توربينيةه‎ ٤١ 

maschine f 

turbulence f Turbulenz f اب‎ P» ERA 

couche f limite turbulente جدارية مضطربة‎ iib ١و‎ ٤٣ 
turbulente Grenzschicht f 

écoulement m turbulente مضطر ب‎ Ob ٤ 
turbulent Strómung f 

contrainte f turbulente القص‎ hl م6‎ 
turbulente de Schubspannung f ب‎ y ail 
frottement 

écoulement m zweidimensionale سريان 535 الابعاد‎ ٤ 
à deux Strómung f 
dimensions 

examen m Ultraschall. وو إختبار مابعد‎ ٤۷ 
ultrasonore prüfung f السمعيات‎ 

eaux fpl Grundwasser n میاه جوفية‎ ٨ 
souterraines 

écoulement m einheitliche سریان منتضم‎ 44 
uniforme Strómung f 

division f linéaire einheitliche .عه وو القیاس النتظم‎ 

Maßeinteilung f 

tolérance f einseitige Toleranz f دی الاحاه‎ LI محاوز‎ ٧٠١ 

unilatérale 
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English Francais Deutsch عر بى‎ 
11529 unit vector vecteur-unité m Einsvektor m وحده مبتجېه‎ ه٣‎ 
1153 units of pressure unités fpl Druckeinheiten fpl هړم وحدات الضء‎ 
de pression 
1154 universal constante f universelle التجاذب العام‎ cb 110$ 
constant of universelle Konstante f der 
gravitation de gravitation Gravitation f 
1155 universal joint* joint m universel Kreuzgelenk n عامة ) وصلة‎ Alen مه وو‎ 
1156 universal rapporteur m universeller بده ١و النقلة العامة‎ 
protractor * universel Winkelmesser m 
1157 unstable equilibre m instable instabiles Gleich- غس مستقر‎ OF] ٢٧ 
equilibrium gewicht n 
1158 upset forging* forgeage m par Stauchen a حدادة الفلطحة‎ ٨ 
refoulement 
1159 upsetting test essai m Stauchprobe f إختبار الفلطحة‎ ٥٩۹٩ 
d'aplatissement 
1160 vacuum vide m Vakuum a: Leere f فر اغ‎ ٠۰ 
1161 07۴ Ventil a ( صعام ( حبس‎ ۱۱ 
1162 variation variation f Änderung f; تفاوت‎ ۲۳ 
Schwankung f 
1168 variation of mass variation f de masse Massenänderung f ۳و بو تغير الكتلة‎ 
1164 vane efficiency rendement m Schaufel- كفاية الريشة‎ ٤ 
de la pale wirkungsgrad m ( جودة الريشة‎ ) 
1165 vane pump* pompe f à palettes — Flügelpumpe f مضخة دات ریاش‎ و٥‎ 
1166 vector vecteur m Vektor m Ax ۹ 
1167 vector addition addition f Vektoraddition f olll و حمع‎ ۱۷ 
vectorielle 
1168 vector product produit m vectoriel Vektorprodukt ۸ حاصل الضرب‎ ٨۸ 
الاجاهی لمتجہين‎ 
1169 vector quantity grandeur f vektorielle Größe f ¿> iS ۹ 
vectorielle ( أ وكمية متجه‎ ) 
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English 


Francais 


Deutsch عربى‎ 
1170 velocity vitesse f Geschwindigkeit f سرعة‎ ٠۰ 
1171 velocity head hauteur f due Geschwindigkeits- ضاغط السرعة‎ ٠٠۷١ 
à la vitesse hóhe f 
1172 velocity of vitesse f Wurf- سرعة القذف‎ ٢۲ 
projection de projection geschwindigkeit f 
1178 velocity potential fonction f de Gesch windigkeits- دالة حېد السرعة‎ ۱۱۷۷۳ 
function vitesse potentiel potential- 
funktion f 
1174 velocity ratio rapport m de vitesse Geschwindigkeits- السرعية‎ AL! عب وو‎ 
verhältnis n 
1175 Venturi-flume canal m de Venturi Venturikanal m HEISE ٥ 
1176 Venturi tube tube m de Venturi Venturirohr a فنتورى‎ Ai أنبو‎ NV 
1177 vibration absorbeur m Schwingungs- حهاز امتصاص‎ ۷ 
absorber de vibrations dämpfer m الذبذبات‎ 
1178 vice étau m Schraubstock m ) منجلة ( ملزمة‎ ٨۸ 
1179 virtual déplacement m virtuelle إزاحة افتراضية‎ ۹ 
displacement virtuel Verschiebung f 
1180 virtual head hauteur f virtuelle virtuelle Fallhóhe  یضا الضاغط الافتر‎ ٠٥ 
1181 virtual work travail m virtuel virtuelle Arbeit f شغل افتراضى‎ ١۱ 
1182 viscosity viscosité f Viskosität f لزوجة‎ ۲ 
1188 viscous damping amortissement m Reibungsdämpfungf تحميد لزج‎ ۱۹۳ 
visqueux 
1184 viscous fluid* fluide m visqueux viskose Flüssigkeit f لزج‎ eu TEN: 
1185 visual examen m visuel Sichtprüfung f فحص بصرى‎ ١ ٥ 
inspection 
1186 volt volt m Volt n قولت‎ 5 
1187 voltage tension f Spannung f ( قولتية ) جهد‎ ۷ 
1188 volumetric dilatation f cubique volumetrische . P التوسع‎ ٨۸ 
dilatation Ausdehnung f 
1189 volute casing canal m collecteur Gehäuse n der غلاف حلزونى‎ ۹ 
Ladeeintritts- 
spirale f 
1190 vortex chamber* chambre f de Wirbelkammer f الحجرة الدوامية‎ ۰ 


tourbillon 


ed 
e 


English 


Français 


Deutsch 


TP 


ی یی مسب . سس سح ۰۰ 
۰۱ قلب الدوامة 


1191 vortex core 


1199 vortex line 


1198 vortex motion 


1194 vortex strength 


1195 vortex tube 
1196 vorticity field 


1197 vorticity vector 


1198 wake 
1199 
1200 washer * 
1201 


1202 water horsepower 


(W.HP.) 
1208 water-wheel 
1204 watt 
1205 wave length 


1906 wave motion 


1207 wear test 


1908 Weber number 


1209 wedge 
1210 weir* 
1211 weld 


1212 welded joint * 


wall roughness 


water hammer 


noyau m de 
tourbillon 


ligne f tourbillon 


mouvement m 
rotationnel 


d'un fluide 


intensité f de 
tourbillon 


tube m tourbillon 
région f 
rotationnelle 


vecteur-tourbillon m 


sillage m 


rugosité f de sparois 


rondelle f 
choc m hydraulique 


puissance f de 


l'eau en chevaux 
roue f à eau 
watt 7 
longueur f d'onde 


mouvement m 


ondulatoire 


essai m d’usure 


nombre m de Weber 


coin m 
déversoir m 
soudure f 


joint m soudé 


1918 welding electrode électrode f de 


soudage 


Wirbelkern m 


Wirbellinie f 


Wirbelbewegung f 


Wirbelstärke f 


Wirbelróhre f 
Wirbelfeld n 


Wirbelvektor m 


Kielwasser n; Sog m 


Wandrauhigkeit f 
Unterlegscheibe f 
Wasserschlag m 


Wasserkraft f in PS 


Wasserrad n 
Watt n 
Wellenlänge n 


Wellenbewegung f 


Verschleißprobe f 
Webersche Zahl f 
Keil m 

Wehr n 
Schweißung f 


Schweiß- 
verbindung f 


Schweißelektrode f 


خط الدوامة 


قوه الدوامة 


حزمه خطوط الدوامة 


دوامة خلفية 

خشونة الجدار 

حلقة ) وردة ( 

طرقة مائية 

القدرة الحصانية 
الما بية 

عجلة مانية 

واط 

طول الوجة 


AN >‏ موحية 


إختبار البى 

رقم وبر 

) خابور‎ ( o 
هدار‎ 


rM 


du c 


وصلة ملحومة 


الكترود جام 


۱ ۱۲۳ 
۲! ۳ 


١١ 5 


1140 
BER 


۱۱۹۷ 


۱۱۹۸ 
1134 
۱۲ هه‎ 
۱۳ ۰ 
L Y ۰۳ 


٢١ ۳ 
E ٤ 
۱۲ ۰6 
E ME 


۱۲١ ۷ 
١ A 
۱ ۲ ۰ ٩ 
۱ ۲ ۱ » 
EA ۲ ٩ 1! 
ا‎ ۲ ٢ 


۱ ۳ 


English 


Francais 


1214 wetted perimeter périmétre m 


1915 whirl velocity 


1216 windmill 

1917 wire rope 
1218 work 

1919 working depth 


1990 working depth 
circle 


1221 


working drawing 


1222 


worm gear 


1223 wrapping test 


1224 


wrench 


1225 X-ray testing * 


1226 yield point 


1227 zero-lift angie 


1228 


zero-lift line 


1229 


zinc 


mouillé 
vitesse f 
tourbillonnaire 
moulin m à vent 
câble m metallique 
travail m 
hauteur f effective 


cercle m de 
hauteur effective 

dessin 7n d'atelier 
(dessin 
d'exécution) 

engrenage m à vis 
sans fin 


essal m 


d'enroulement 


torseur m (visseur) 


examen m aux 


ravons X 


limite f 


d'allongement 


angle m de 
portance nulle 

ligne f de 
portance nulle 


zinc m 


Deutsch عربی‎ 
benetzter Umfang m JA Es! ۱۲۱ ء‎ 
Wirbel- السرعة الدوامية‎ ۱ ۲ 6 
geschwindigkeit f 
Windmühle f طاحونة هوائية‎ IYIN 
Drahtseil n سل‎ ch ۱١۷ 
Arbeit f QAM ٨۸ 
Eingriffstiefe f العمق الفعال‎ ۹ 
Wälzkreis m دائرة العمق الفعال‎ ٠۰ 
Werkstatt- تنفیدی‎ @ 2 ١ ۱ 
zeichnung f 
Schneckenrad n رس دودی‎ ۲ 
Wickelversuch m إختيار اللف‎ ۱٢۲۳ 
Schlüssel m ( Alas ) لولبية‎ ۲٢٤ 
Róntgenwerkstoff- با لاشعة‎ J اختبا‎ ۱ ۲ ۲ ٥ 
prüfung f السينية‎ 
FlieBgrenze f نقطة الخضوع‎ ۳ 
(Streckgrenze f) 
Nullaufstieg- e» زاوية‎ ۱۲۷ 
winkel m 
Nullaufstiegslinie f ë عوراللار‎ ٨۸ 
Zink n ( زنك ) خارصين‎ ٩۹٩ 


FRANÇAIS 


abrasif m 1 
abscisse f2 
absorbeur ٨ 
accélération f8 

accélération f angulaire 40 
accélération f de Coriolis 246 


accouplement m 255 
accumulateur m hydraulique 557 


acier m 1061 

action f et réaction 10 
action f gyroscopique 522 
addition f vectorielle 1167 


adhésion f 13 
aérodynamique / 6 
aéromoteur m à hélice 859 
aileron m 18 
aire f de flottaison 445 
ajustement m 434 
ajutage m de Borda 125 
alesoir m 889 
alliage m 24 
allongement m 384 
aluminium m 25 
amorgage m d'une pompe 842 
amortissement m 292 
amortissement m visqueux 1183 
amortisseur m 291 
ampere m 27 
ampéremétre m 26 
amplitude f d'oscillation 28 
analyse f dimensionnelle 325 
angle m 32 
angle m au centre 163 
angle m circonférentiel 186 
angle m compris 595 
angle m d'accés 4 
angle m d'action 33 
angle m d'attaque 5 
angle m de conicité 228 
angle m de décrochage 39 
angle m d'enfoncement 38 
angles mpl d' Euler 405 l 
angle m de flanc 440 
angle m de frottement 36 
angle m de hauteur 651 
angle m de la pale 110 
angle m de phase 787 
angle m de portance nulle 1228 


de vibrations 1177 


angle m de pression 836 
angle m de projection 37 
angle m dièdre 322 
angle m solide 1007 
anneau m d'étanchéité 964 
antimoine m 46 | 
appareil m 69 
appareil m diviseur 336 
arbre m 52, 972 
arbre m cannelé 1043 
are m d'action 53 
argon m 59 
articulation f 61 
aspiration f 
(succion) 1079 
assemblage m 62, 63 
astroide m 65 
asymptote f 66 
atomisation f 68 
attaque f & l’acide 404 
attraction f newtonnienne 733 
aubes fpl directrices 
(vannes) 520 
auget m 138 
automatisation f 70 
axe m central 164 
axe m de rotation d’une toupie 75 
axe m de symetrie 76 
axe m de vis 77 
axe m instantane 606 


axe m polaire 819 
axes mpl principaux d’inertie 843 


bague f de roulement 871 
balance f dynamique 358 
balancement m des rotors 87 
balistique f extérieure 414 
balistique f intérieure 611 
bano m 99 

barrage m 89, 289 
barrage-déversoir m 1034 
barre f 88 

bäti m d’assise 100 

belier m hydraulique 568 
bielle f 229 

bielle f d’accouplement 981 
billette f 109 

bleu m (photocalque) 120 


bloom m 118 

boîte f de vitesses 504 
boulon m 124 

brame f 996 

brasage m 134 
broche f 137, 1035 


cabestan m 150 

cáble m 143 

câble m métallique 1217 
cadmium m 144 

cadre m 470 

cadre m de reference 471 
calibre m 498 

calibre m à lames 430 
came f 145 

canal m collecteur 1189 
canal m d'amenée 776 
canal m de Venturi 1175 
capacité f 146 

capillarité f 148 
carburateur m 151 
cardioide f 153 

carene f 141 

carré m 1047 

caténoide f 160 

cavitation f 162 

célérité f locale du son 668 
centre m d'accélération 9 
centre m de gravité 8 
centre m de pressions 169 
centre m de rotation instantané 607 
centre m de volume du liquide déplacé 167 
centre m d'oscillation 170 
centroide f 175 

cercle m 181 

cercle m de base 90 

cercle m de contact 936 
cercle m de hauteur effective 1220 
cercle m d'évidement 297 
cercle m extérieur 12 
cercle m primitif 796 
chainette f 159 
chambre f à air 22 
chambre f de tourbillon 1190 
champ m conservatif 231 
champ m de forces 431 
chape f d'étanchéité 963 
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charge f de pale 115 
charge f dynamique 361 
chariot m 155 
chássis m 442 
chaudière f 123 
cheval m 553 
choc m élastique 376 
choc m hydraulique 1201 
choc m inélastique 598 
cinématique f des fluides 454 
circuit m électrique 379 
circulation f 185 
clavette f 633 
clé f 1019 
cobalt m 193 
coefficient m cinématique de viscosité 199 
coefficient m de contraction 195 
coefficient m de débit 196 
coefficient m de frottement 198 
coefficient m de frottement superficiel 201 
coefficient m de pression 838 
coefficient m de restitution 200 
coefficient m de striction 900 
coefficient m de traînée, 343 
coefficient m de viscosité appatente 49 
coefficient m de viscosité dynamique 197 
coefficient m de viscosité turbulente 202 
coefficient m de vitesse 203 
coefficient m d'interférence axiale 73 
cohésion f 204 
coin m 1209 
collet m 207 
combustion f 209 
commande f 352 
commande f à friction 480 
commande f par chaine 177 
commande f par courroies 103 
commande f par engrenages 502 
commande f par vis 958 
compas m gyroscopique 523 
composition f de vecteurs 211 
compresseur m 219 
compressibilité f 215 
compteur m à orifice 756 
concept m 220 
condensateur m 147 
conditions fpl initiales 603 
conduite f découverte 750 


conduite f fermée 191 


cóne m 222 courbe f charge-allongement 1076 
cóne m Morse 719 courbe f de fluage 261 
conjugaison f 694 courbe f de remous 84 


courbe f de systöme 1092 

courbe f du nombre des cycles d'effort 1074 
courbe f fixe des centres instantanés 1014 
courbe f mobile des centres instantanés 122 


conoide 230 
conservation f de la matiére 233 
conservation f de 


la quantité de mouvement 234 
conservation f de l'énergie 232 
constante f universelle de gravitation 1154 
construotion f mécanique 677 
continuum m spatio-temporel 1017 
contraction f des longueurs mobiles 240 
contrainte f 235 
contrainte f turbulente de frottement 1145 
contróle m hydraulique 558 
convertisseur m de transmission 570 
coordonnées fpl 243 
coordonnées fpl cartésiennes 156 
coordonnées fpl cylindriques 284 
coordonnées fpl généralisées 506 
coordonnées fpl logarithmiques 1 
coordonnées fpl naturelles 727 
coordonnées fpl polaires 820 
coordonnées fpl principales 844 
corde f 179 
corps m élastique 377 
corps mpl équipotentiels 397 
corps m flottant 446 
corps m non-profilé 121 
corps m plastique 811 
corps m profile 1072 
corps m rigide 927 
corrosion f 250 
couche f adhérant à la paroi 127 
couche f limite compressible 213 
couche f limite laminaire 640 
couche f limite turbulente 1143 
coulée f centrifuge 171 . 
coulée f en coquille 784 
coulée f en sable 953 
coulée f sous pression 315 
coup m de compression 217 
coupe-cireuit m 280 
coupe-circuit m à fusibles 0 
couple m redresseur 926 
courants mpl de Foucault 369 
courbe f 275 


courbure f 274 

couronne f de diffusion 321 

courroie f 101 

course f d'aspiration 1082 

course f d'échappement 412 

crémaillére f 872 

créte f 262 

creux m entre les dents 1018 

croix f de Malte 688 

crosse f 267 

crunode 269 

cube m 271 

cubilot m 272 

cuirasse f 950 

cuivre m 244 

curl m 273 

cycle m de Carnot 154 

cycle m d’Otto 759 

cycloide f ordinaire 
(orthocycloide) 210 

cycloides fpl 281 

cylindre m 282, 939 

cylindre m mineur 711 

cylindre m primitif 797 

cylindrée f 283 

cylindroide 287 


débit m du courant 883 

débit m instantané 608 

débit m spécifique 1023 

débit m théorique 1110 
décapage m 789 

décélération 295 
décomposition f de vecteurs 914 
déflecteur m 300 

déflexion f de la poutre 299 
déformation f 301 

déformation f élastique 374 
déformation f permanente 812 
déformation f sous charge 1065 
degré m de liberté 302 


densimétre m (aréométre) 574 
densité f d'un fluide 304 
déperdition f 999 
déplacement m 328 
déplacement m angulaire 41 
déplacement m virtuel 1179 
dessin m d'assemblage 64 
dessin m d'atelier 
(dessin d'exécution) 1221 
dessin m en détail 308 
dessin m industriel 391 
développante f 617 
développante f de circle 182 
développée f 410 
développement m 309 
developpement m des aubes 112 
deversoir m 1210 
deviation f 310 
deviation f & droite 924 
déviation f vers l'est 366 
diagramme m de charges et allongements 667 
diagramme m des efforts 1073 
diamètre m effectif | 
(diamétre primitif) 370 
diamétre m extérieur de rotor 948 
diamétre m intérieur de rotor 947 
diamétre m majeur 6 
diamétre m mineur 712 
dilatation f cubique 1188 
dimension f 324 
direction f radiale 875 
direction f transversale 1133 
disjoncteur m 183 
disque m d’équilibre 85 
disque-manivelle m 259 
dispositif m de blocage 
dissipation de l'énergie 330 
divergence f d'un vecteur 335 
division f linéaire 1150 
doublet m 340 
ductilité f 357 
durcissement m 530 
dureté f 531 
dynamique f des fluides 459 
dynamique f de gaz 493 
dynamique f du plasma 810 
dynamométre m 304 
dyne f 365 


A4 


eaux fpl artésiennes 60 
eaux fpl souterraines 1148 
échantillon m 1109 
échelle f 347 
économiseur m 368 | 
écoulement m à deux dimensions 1146 
écoulement m A l'échelle réduite 956 
écoulement m à symétrie de révolution 78 
écoulement m à trois dimensions 1114 ° 
écoulement m complétement établi 484 
écoulement m critique 264 
écoulement m déversant 8 
écoulement m d'un fluide 453 
écoulement m homogène 549 
écoulement m hypersonique 581 
écoulement m laminaire 641 
écoulement m libre 474 

écoulement m permanent 1059 
écoulement m polyphasé 722 
écoulement m potentiel 830 
écoulement m ruisselant 1071 
écoulement m subsonique 1078 
écoulement m supersonique 1083 
écoulement m turbulent 1144 
écoulement m uni-dimensionnel 749 
écoulement m uniforme 1149 

écrou m 746 

écrouissage m 1066 

effet m Magnus 685 

élasticité f 378 

électrode f de soudage 1213 
électrogénérateur m 380 

électrolyte m 382 

élements mpl de machines 678 
ellipe f 385 

ellipsoide m 386 

embrayage m 192 

enclume f 47 

encoche f triangulaire 1137 

énergie f 388 

énergie f cinétique 634 

énergie f d'elasticité 375 

énergie f mécanique 697 

énergie f de position 823 

énergie f potentielle 829 

engrenage m 501 

engrenage m à chevrons 543 
engrenage m à vis sans fin 1222 


engrenage m angulaire 42 
engrenage ۸ conique 107 
engrenage m conique hélicoidal 1037 
engrenage m différentiel 
(engrenage planétaire) 320 
engrenage m droit 1046 
engrenage m hélicoidal 538 
engrenage ۸ hypoide 583 
engrenage m intérieur 613 
engrenage m spiral 1038 
enveloppe f 392 
enveloppe f à spirale 961 
équation f de Laplace 644 
épaississement m de la couche limite 128 
épaisseur f de la couche limite 130 
épaisseur f de la dent 1124 
épicycle m 393 
épicycloide f 394 
épitrochoide f 395 
éprouvette f 1108 
équation f de continuité 238 
équations fpl d’Euler 406 
équation f de Lagrange 637 
équations fpl de Navier et Stokes 728 
équations fpl différentielles de mouvement 317 
équerre f 81 
équilibre m 396 
équilibre m critique 263 
équilibre m dynamique 360 
équilibre m instable 1157 
équilibre m neutre | 
(équilibre indifférent), 731 
équilibre m stable 1051 
équivalence f 400 
équivalence masse-énergie 401 
erg m 403 
espace m 1013 
espace m de Minkowski 710 . 
esquisse f croquis m 993 
essai m à charge transversale 1134 
essai m au choc 587 | 
essai m au choc sur éprouvette entaillée 736 
essai m au choc sur l'entaille 742 
essai m d'aplatissement 1159 
essai m de bordage 438 
essai m de Charpy 178 
essai m de compression 218 
essai m d’écrasement 270 


essai m de dureté 532 | 

essai m de dureté à la pyramide en diamant 
313 

essai m de dureté Brinell 135 

essai m de dureté de Shore 979 

essai m de dureté Rookwell 934 

essai m de flexion 104 

essai m de flexion à moment de flexion 
spécifié 853 

essai m d'emboutissage 278 

essai m d'enroulement 1223 

essai m de pergage 413 

essai m de planement 443 

essai m de poingonnage 349 

essai m de résistance à la fatigue 426 

essai m de rivets 931 

essai m des matériaux 693 

essai m d'étanchéité 21 

essai m de torsion 1126 

essai m de torsion alternée 918 

essai m de traction 1105 

essai m de trempabilité 529 

essai m d'Izod 623 

essai m d'usure 1207 

essai m dynamique de chute 420 

essai m hydraulique 
(essai hydrostatique) 569 

essai m par cisaillement 976 

essai m par étincelles 1020 

essais mpl destructifs 307 

essieu m 9 

estampage m au pilon 6 

étain m 1119 

étau m 1178 

étau-limeur m 975 

eutectique m 408 

eutectoide m 409 

examen m & poudre magnetique 682 

examen m aux rayons X 1225 

examen m par pénétration d'une substance 
fluorescente 456 

examen m radiographique 877 

examen m visuel 1185 | 

examen m ultrasonore 1147 

examens mpl métallographiques 704 

examens mpl non-destructifs 739 

excentrique m 7 

exhausteur m 411 
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expérience f de Michelson 706 
extrusion f des métaux 417 


face f d'une dent 1122 


facteur m de forme sans dimension 974 


fatigue f 422 
fatigue f par corrosion 251 
figures fpl réciproques 890 
filet m coloré 1067 
filet m de vis 960 
filtre m 433 
fini m de surface 1085 
flambage m 9 
flanc m 439 
flanc m de la dent 1123 
fluage m 260 
fluide m 451 
fluide m compressible 214 
fluide m de Newton 734 
fluide m dilatable 323 
fluide m idéale 585 
fluide m non-newtonien 740 
fluide m pseudoplastique 861 
fluide m réel 888 
fluide m visqueux 1184 
flux m 457 
flux m d’un vecteur 458 
fonction f de Langrage 638 
fonction f de vitesse potentiel 1173 
fonction f du courant 1068 
fonderie f 468 
fonte f 158 
fonte f brute 791 
force f axiale (pousseé) 72 
force f centrifuge 172 
force f centripète 174 
force f de Coriolis 247 
force f de tension superficielle 1087 
force f électromotrice 383 
force f généralisée 507 
force f perturbatrice 334 
forces fpl concourantes 221 
forces fpl dissipatives 331 
forces fpl distribuées 333 
forces fpl réactives 887 
foret m 350 
foret m à teton cylindrique 253 
forgeage m 465 
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forgeage m à la machine 679 
forgeage m à la presse 834 
forgeage m par refoulement 1158 
format m de dessin 348 

forme f intrinséque des équations 616 
fragilité f 136 

fragilité f à chaud 554 

fragilité f à froid 206 

fraise f 254 

frappe f 205 

frein m 132 

frein m de Froude 481 
fréquence f 478 

frottement m 479 

frottement m de Coulomb 252 
frottement m de roulement 937 
frottement m de pivots 803 
frottement m superficiel 995 
fusée f 933 


gabarit m 1103 

gabarit m à rayon 878 
garniture f 764 

garniture f d'etanchéité 969 
gaz m 492 

882 m de carneau 450 

gaz m parfait 779 
géométrie f 508 

géométrie f analytique 29 
géométrie f descriptive 306 
glissement m 997 

goupille f 792 

gradient m d'un champ scalaire 511 
grand circle m 516 
grandeur f scalaire 955 
grandeur f vectorielle 1169 
graphique m 512 

grattoir m 957 

grille f d'aubes 111 
gyroscope m 521 


hachure f 533 

hauteur f critique d'aspiration 266 
hauteur f de dépression dynamique 359 
hauteur f de pression 840 

hauteur f différentielle 318 

hauteur f du pas 650 

hauteur f due à la vitesse 117 1 


hauteur f effective 1219 

hauteur f manométrique 0 
hauteur f manométrique d’aspiration 091 
hauteur f manométrique de refoulomont 080 
hauteur f métacentrique 703 
hauteur f nette 729 

hauteur f nette d'aspiration 730 
hauteur f perdue par frottement 534 
hauteur f spécifique 1024 

hauteur f totale 519 

hauteur f virtuelle 1180 

hélice f 541, 855 

hélice f à pales 117 

hélice f conique 225 

hélice f cylindrique 285 

hélices fpl contrarotatives 239 
hélicoide m 540 

helicoide m oblique 747 

heptagone m 542 

hexagone m 545 

hodographe m 547 

homogeneite f dimensionnelle 326 
hyperbole f 578 

hyperboloide m 580 

hypocycloide f 582 

hypoténuse f 584 

hydraulique f 573 

hydrodynamique f 556 

hydrométrie f 575 

hydrostatique f 575 


indexage m (indexation) 596 
impulsion f 591 

impulsion f spécifique 1025 
indicateur m à cardan 311 
instruments mpl de dessin 345 
intensité f de tourbillon 1194 
interférence f (serrage) 610 
interférence f des aubes 114 
isotropique 621 


jet m 624 

jet m auxiliaire 71 

jeu m 188 

jeu m de la denture 82 
joint m 627 

Joint m bout à bout 142 
joint m collé 509 


joint m à recouvrement 643 
joint m d'étanchéité 496 
joint m rivé 932 

joint m cannelé 1042 

joint m soudé 1212 

joint m universel 1155 
joule m 628 


laminage m des métaux 940 
laminoir m 938 
largeur f de la face 419 
largeur f de rotor 949 
lieu m géométrique 670. 
ligne f 659 
ligne f d'action 660 
ligne f de courant 1069 
lignes fpl de forces 665 
ligne f d'énergie 389 
ligne f de portance nulle 1229 
ligne f de pression 661 
lignes fpl obliques 994 
lignes fpl paralléles 767 
ligne f primitive 799 
ligne f tourbillon 1192 
lignes fpl équipotentielles 398 
limite f d'allongement 1226 
limite f de fatigue 

(limite d'endurance) 423 
limite f d'élasticité 377 
limite f de proportionnalité 860 
limites fpl de mesure 657 
limites fpl de tolérance 658 
limnimétre m à point 552 
lingot m 602 
liquide m 666 
lisse m 1003 
liste f des pièces 346 
lois fpl de Kepler 632 
lois fpl newtoniennes du mouvement 732 
longueur f calibree 499 
longueur f de melange 713 
longueur f d’onde 1205 
lubrification f 674 


machine f (moteur) 390, 676 
machine f à aléser (aléseuse) 126 
machine f à fraiser (fraiseuse) 708 
machine f à honer 551 
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machine f à mortaiser (mortaiseuse) 1001 
machine f à percer (perceuse) 351 
machine f à poingonner (poingonneuse) 866, 
machine f à raboter (raboteuse) 808 
machine f à rectifier (rectifieuse) 8 
machine f élévatoire 655 
machine-outil f 680 

machines fpl simples 983 
magnésium t 681 
magnétodynamique f de gaz 685 
magnétohydrodynamique f 084 
malléabilité f 687 

mandrin m 180 

mandrin m & pinces 208 

manivelle f 256 

manivelle f& main 257 

manometre m 839 

maquette f deformee 332 

marques f d’avance 648 

masse f 692 

mécanique f 699 

mécanique f classique 189 
mécanique f des fluides 455 
Mécanique f relativiste 908 
mécanisme m de vannage 497 
mesure f 992 

mesure f minimum du metal 709 
mesure f maximum du metal 695 
métacentre m 702 

métal m Babbit 80 

metal m d’apport 432 

metal m de base 91 

metal m depose 305 

metallographie f 705 

méthode f analytique 30 

méthode f d’Euler 407 

méthode f graphique 513 

méthode f de Lagrange 639 
micrométre m 7 

milieu m poreux 822 

milieu m résistant 913 

mise f en drapeau 427 

modéle f 774 

module m 714 | 

module m de compressibilité volumique 140 
module m d'élasticité 715 

moment m 716 

moment m cinétique 43 
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moment m de rotation 354 
moment m d'inertie 717 
moment m fléchissant 105 
montage m de fixation 437 
montage m d'usinage 6 
moteur m à mouvement alternatif 891 
moteur m à essence 786 
moteur 7n diese] 316 
moteur m électrique 381 
moteur m hydraulique 566 
moule m 0 
moulin m à vent 1216 
moulinet m 279 
mouvement m curviligne 276 
mouvement m de translation 1131 
mouvement m en espace 1015 
mouvement m glissant 998 
mouvement m gyroscopique 524 
mouvement m harmonique en ellipse 387 
mouvement m hélicoidal 539 
mouvement m impulsif 594 
mouvement m initial 604 
mouvement m irrotationnel d'un fluide 618 
mouvement m lié 236 
mouvement m ondulatoire 1206 
mouvement m orbitaire 753 
mouvement m oscillatoire 758 
mouvement m pendulaire 982 
mouvement m periodique 782 
mouvement m plan 805 
mouvement m planétaire 807 
mouvement m rectiligne 896 
mouvement m relatif 905 
mouvement m rotatif 943 
mouvement m rotationnel d'un fluide 
1193 
mouvement m spiral 1039 
mouvement m stationnaire 0 
moyeu m 555 
multiplicateur m hydraulique de pression 
561 


nabla m opérateur 751 

nappe f 726 

nappe f adherente 190 

nickel m 737 

niveau m à bulle d'air 1041 
nombre m critique de Reynolds 265 


nombre m de Cauchy 161 
nombre m de Froude 482 
nombre m de Knudsen 636 
nombre m de Mach 675 
nombre m de Reynolds 920 


nombre m de rugosité de Reynolds 1 


nombre m de Weber 1208 
nombre m sans dimension 7 
nomogramme m 8 

noyau m 245 

noyau m de tourbillon 1191 


ohm m 748 

ondes fpl capillaires 929 
ondes fpl de gravité 515 
ondes fpl en eau profonde 298 
ondes fpl longues 973 

onde f solitaire 1010 

onde f sonore 1011 
opérateur m de Laplace 645 
orbite f 752 

ordonnée f 754 

organe m normal 93 

orifice m 755 

oscillation f 757 

oscillation f amortie 290 
oscillation f forcée 463 
oscillation f libre 475 

ovale m 0 

ove m 763 


pales fpl courbées en arriere 83 
pales fpl radiales 873 

palier m 98 

parabole m 765 

paraboloide m hyperbolique 579 
parallélépipéde m 770 
parallélépipéde m rectangle 894 
parallélogramme m 771 
particule f 772 

pas m 795 

088 m circulaire 184 

pas m diamétral 312 

pendule m composé 212 
pendule m conique 226 

pendule m gyroscopique 525 
pendule m simple 984 

pendule m sphérique 1031 


pentagone m 777 

pente f hydraulique 560 
péricycloïde f 780 

périmètre m mouillé 1214 
période f d'oscillation 781 
perméabilité f 785 

perspeotive f centrale 165 
perspective f paralléle 768 
perte f de fuite 653 

perte f hydraulique 564 

pieces fpl forgées 466 
piézométre m 790 

pile f 96 

piston m 793, 880 

plan m 804 

plan m méridien 700 

plasma m 809 

plasticité f 813 

plateau m de tour 418 

plomb m 649 

plongeur m 814 

poids m apparent 50 

poingon m 865 

point m bas de mouvement 92 
point m d'arrét 1052 

point m de contact des cercles primitifs 800 
point m double 339 

pointe f 166 

poise m 817 

polyédre m 821 

polygone m des forces 462 
polygone m funiculaire 489 
polygone m régulier 902 
pompe f 863 

pompe f à air 20 

pompe f à auto-amorgage 969 
pompe f à cinq corps 435 
pompe f à cylindres en parallèle 766 
pompe f à cylindres en étoile 874 
pompe f à deux arrivées d'eau 338 
pompe f à diaphragme 314 
pompe f à engrenage 503 
pompe f à jet 625 

pompe f alimentaire 429 
pompe f alternative 892 

pompe f à palettes 1165 

pompe f à quatre corps 469 
pompe f à rotation positive 826 
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pompe / à trois corps 1115 
pompe f axiale 857 
pompe f centrifuge 173 
pompe f élévatoire à air 19 
pompe f hélicoidale 959 
pompe f multicellulaire 728 
pompe f à plongeur 815 
pompe f positive 825 
pompe f rotodynamique 945 
pont m suspendu 1090 
portance f aérodynamique 15 
porte f à rabat 441 
portée f de projectile 881 
postulat m (axiome) 827 
potentiel m 828 
potentiel m du champ d'attraction new- 
tonienne 735 
poulie f 862 
poulie f différentielle 319 
poundal 831 
poupée f courante 460 
poupée f fixe 535 
poupée f mobile (contre-poupée) 1098 
poussée f axiale 74 
poutre f 97 
précession f réguliére 903 
prérotation f 833 
presse f hydraulique 567 
pression f 835 
pression f absolue 3 | 
pression f atmosphérique, (pression baro- 
métrique) 67 ۱ 
pression f atmosphérique normale 1054 
pression f de stagnation 1053 
pression f d'inertie 599 
pression f du gaz 494 
pression f d'un jet 586 
pression f dynamique 362 
pression f effective 500 
pression f en point donné 837 
pression f hydrostatique 576 
principe m 0 Archiméde 57 
principe m de d'Alembert 288 
principe m de Galilée 491 
principe m de Hertz 544 
principe m de la superposition 846 
principe m d'Hamilton 528 
prineipe m de relativité 845 
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prisme m 847 

produit m d’inertie 849 

produit m scalaire 954 

produit m vectoriel 1168 

profil m 850 

profondeur f d'immersion 344 
projectile m 851 

projection f 852 

propriétés fpl mécaniques 698 
propriétés fpl physiques 788 
puissance f 832 

puissance f au frein en chevaux 133 
puissance f de l'eau en chevaux 1209 
puissance f de marée 1116 
puissance f indiquée 597 

puits m 989 

puits » de pompe 864 

pyramide f 867 


quadrant m 869 
quantité f de mouvement 718 
quantité f linéaire de mouvement 663 


racine f 942 
racine f de la dent 296 

radian m 876 

rapport m de contact 7 
rapport m d'écoulement 448 
rapport m de plénitude, 1009 
rapport m de Poisson 818 
rapport m de transmission 1132 
rapport m de vitesse 1026, 1174 
rapport m limite de fatigue/résistance de 

rupture par traction 425 

rapporteur m simple 985 
rapporteur m universel 1156 
rayon m de giration 879 

rayon m moyen de profil 

(rayon hydraulique) 565 

réactance f 885 

réaction f nucléaire 745 
rectangle m 893 

recuit m 45 

recuit m de normalisation 741 
récupérateur m 898 

redresseur m 895 

réduction f 899 
refroidissement m rapide 870 


région f à connexion multiple 725 
région f à connexion simple 987 
région f extérieure d'écoulement 415 
région f intérieure d'écoulement 612 
région f rotationnelle 1196 
régions fpl spatiales 1021 
rögle f à angle aigu 527 
régulateur m 510 
relais m 911 
relativité f de la longueur 909 
relativité f du temps 910 
rendement m 371 
rendement m de la pale 1164 
rendement m de transmission 372 
rendement 7 hydraulique 559 
rendement m mécanique 696 
rendement m thermique 1119 
rendement m total 761 

reniflard 1004 

renversement m 762 

repere 293 

réseau m d'écoulement 447 
réservoir m à pression 841 
réservoir m d'équilibre 1089 
résistance f à la rupture 1104 
résistance f à la torsion 1062 
résistance f au roulement 941 
résonance f 915 

ressaut m 563 

ressort m 1044 

résultante f 916 

retardement m 917 

revenu m 1102 

rhéostat m 922 

rhombe m 923 

rigidité f 928 

rigidité f d'un ressort 1063 

rivet m 930 

robinet m 194 

Todage m 646 

rondelle f 1200 

Totation f 944 

Totor m 946 

۲۵۲۵۲ m de Flettner 444 

Totor m spécifique 1027 

Toue f à eau 1203 

toue f de chaîne 1045 

Toue f menée 353 


roue f mobile à admission latérale 980 
Toue f mobile à double admission 337 
roue f mobile d'une pompe à helice 589 
roue f mobile d'une pompe centrifuge 588 
roue f mobile d'une pompe hélicoidale 590 
roue f motrice 355 

roue f motrice d'une turbine Francis 472 
roue f motrice d'une turbine Kaplan 631 
roue f Pelton à plusieurs jets 721 
roue-turbine f à impulsion 593 
roulement m 935 

rugosité f absolue 4 

rugosité f des parois 1199 

rugosité f relative 906 


sablage m 952 

sable m glauconieux 517 
saillie f corrigée 249 
saillie f de la dent 11 
secteur m circulaire 967 
section f 965 

Section f de cóne 224 
segment m de cercle 968 
sens m d'horloge 970 
séparation f 971 

sillage m 1000, 1198 
sillage m de la couche limite 131 
similitude f dynamique 363 
sinusoide f 990 

siphon m 991 

slug 1002 

solide m régulier 904 
solution f solide 1008 
sommet m 48, 277 

sonde f sphérique 801 
soudage m à l'arc 54 
soudage m par résistance 912 
soudure f 1006, 1211 
soudure m au gaz 495 
soufflante f 119 

soupape f 1161 

soupape f de contróle 241 
soupape f de pied 461 
soupape f de reflux 1 
soupape f de süreté 951 
soupape f d'isolement 620 
source f 1012 

sous-couche f laminaire 642 
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sphére f 1030 
spirale f 1036 
spirale f d' Archimede 56 
spirale f logarithmique 672 
stabilisateur m gyroscopique 526 
stabilisation f 1075 
stabilité f de flottaison 1049 
stabilité f de l'équilibre 1048 
stabilité f de mouvement 1050 
statique f 1058 
statique f analytique 31 
statique f cinétique 635 
statique f graphique 514 
statique f spatiale 1016 
stoke m 1064 
support m 854 
support m à charniéres 546 
support m d'outil 1121 
support m fixe 436 
support m simple 986 
surface f 1084 
surface f conique 227 
surface f cylindrique 286 
surface f d'attaque 652 
surface f de fuite 1129 
surface f de révolution 919 
surface f de séparation 609 
surface f du disque de l'hélice 856 
surface f équipotentielle 399 
surface f plane 806 
surface f portante 17 
surface f prismatique 848 
surface f pyramidale 868 
surface f sphérique 1032 
suspension f à la cardan 152 
symétrie f 1091 
systéme m absolu des unités 5 
système m articulé 1094 
système m C. G. S. 176 
système m de coordonnées 1093 
système m de poulies 1096 
système m holonôme 548 


système m inertial de référence 601 


système m solaire 1005 


système m statiquement déterminé 


1056 


système m technique des unités 1101 


systèmes mpl de mesure 1095 
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tablier m 51 
tachymétre m 1097 
tangente f 1099 
taux m de compression 216 
taux m de déformation linéaire 884 
taux m de déformation angulaire 889 
temps m périodique 783 
temps m de vol 1118 
tenacité f 1128 
tenseur m 7 
tenseur m des contraintes 1077 
tenseur m d'inertie 600 
tension f 1106, 1187 
tension f interne 615 
tension f superficielle 1086 
texture f de surface 1088 
théorème m de Bernoulli 106 
théoréme m Pi 798 
théorie f de la couche limite 129 
théorie f de la relativité restreinte 1029 
théorie f de l'élément de pale 113 
théorie f de turbulence isotrope 1111 
théorie f de la relativité généralisée 505 
théorie f statistique de la turbulence 1057 
thermostat m 1113 
tige f de piston 794 
tirant m 1117 
tolérance f 1120 
tolérance f admise 23 
tolérance f bilatérale 108 
tolérance f de position 824 
tolérance f unilatérale 1151 
tour m 647 
tourbillon m en spirale 1040 
tourbillon m forcé 464 
tourbillon m isolé 619 
tourbillon m rectiligne 897 
tourillon m 629 
torpille f 1125 
torseur m (visseur) 1224 
trainance 342 
trainée f aérodynamique 14 
trainée f de forme 7 
trainée f totale 1127 
trait m 428 
traitement m à chaud 537 
trajectoire f 1130 
trajectoire f de la particule 773 


transformation f conforme 223 

transformations fpl de Lorentz 673 

transmission f de chaleur 536 

transmission f hydraulique 571 

transporteur m à courroie 102 

trapeze m 1135 

travail m 1218 

travail m virtuel 1181 

traverse f 268 

treillis m 1138 

trempe f de surface 157 

triangle 1136 

triangle m fondamental 486 

triangle m sphérique 1033 

tronc m d'un solide 483 

troncature f basique 94 

trous mpl d'équilibrage 86 

tube m aspirateur 1080 

tube m capillaire 149 

tube m de courant 1070 

tube m de Pitot 802 

tube m de succion 341 

tube m de Venturi 1176 

tube m divergent 303 

tube m tourbillon 1195 

tugsténe m 1140 

turbine f à impulsion 592 

turbine f à réaction 886 

turbine f axiale 858 

turbine f Francis 473 

turbine f hydraulique 572 

turbulence f homogéne 550 

turbulence f isotrope 622 

turbine f Kaplan 630 

turbine f Pelton 775 

turbine f tubulaire 1139 

turbomachine f 1141 

turbulence f 1142 

turbulence f complétement établie 
485 

tuyére f 743 

tuyère f à pointeau 744 

tuyére f normale 1055 


unités fpl de base 95 
Unités fpl de pression 1153 
Unités fpl fondamentales 487 


variation f 1162 
variation f de masse 1163 
veoteur m 1166 
veoteur m borné à un point 816 
vecteur m borné à une ligne 662 
veoteur m libre 476 
veoteur-tourbillon m 1197 
vecteur-unité m 1152 
vecteurs-unités mpl fondamentaux 488 
ventilateur m 421 
vérin m 656 
vilebrequin m 8 
vérin m hydraulique 562 
vide m 1160 
vis f à droite 925 
vis f à gauche 654 
vis f à plusieurs filets 
(vis à pas multiple), 724 
vis f à un filet 
(vis à pas simple) 988 
vis f conique 1100 
vis f cylindrique 769 
vis f femelle 614 
vis f mále 416 
viscosité f 1182 
vitesse f 1170 
vitesse f absolue 6 
vitesse f angulaire 44 
vitesse f d'écoulement 449 
vitesse f de frottement 977 
vitesse f de percolation 778 
vitesse f de projection 1172 
vitesse f d'équilibre 402 
vitesse f initiale 605 
vitesse f linéare 664 
vitesse f méridienne 701 
vitesse f relative 907 
vitesse f spécifique 1028 
vitesse f spécifique d'aspiration 1081 
vitesse f superficielle 58 
vitesse f tourbillonnaire 1215 
volant m 459 
volt 1186 
volume m de contróle 242 
volume m de déplacement 329 
volume m de la chambre de compression 
189 
volume m spécifique 1029 


vortex m libre 477 


voûte f 55 
vrillage m d'une pale 116 


vrille f 248 
vue f en coupe 966 


watt m 1204 


zéro m absolu 7 
zinc m 1227 
zone f de fatigue 424 


zone f morte 
(région de stagnation) 294 


DEUTSCH 


Abbindung f 530 

Abdichtung f 962* 

Abgase npl 450 
Abgasvorwärmer m 368 
Ablauffläche f 1129 
Ablenkvorrichtung f 300* 
Abmessung f 324, 992 
Abrundung f (von Gewinden am Fuß) 94 
Abschrecken a 870 

absolute Rauheit f 4 
absoluter Druok m 3 
absoluter Nullpunkt m 7 
absolutes Einheitensystem n 5 
Absolutgeschwindigkeit f 6 
Absperrventil n 620 

Abszisse f 2 

Abweichung f 310 
Abwicklung f 309* 

Achse f 52, 79* 

Aerodynamik f 16 

Änderung f 1162 
Äquipotentialfläche f 399 
Äquipotentiallinien fpl 398 
Äquivalenz f 400 

Ätzen n 404 

äußere Ballistik f 414 

äußerer Strömungsbereich m 415 
allgemeine Relativitätstheorie f 505 
Aluminium x 25 

AmboB m 47 

Ampere n 27 

Amperemeter n 26 

analytische Geometrie f 29 
analytische Statistik f 31 
analytisches Verfahren n 30 
Anbaugerät n 69 
Anfangsbedingungen fpl 603 
Anfangsbewegung f 604 
Anfangsgesch windigkeit f 605 
Anlassen n (Metall) 1102 
Ansaughub m 1082 
Anschlagwinkel m 81* 
Anschnittwinkel m (Gewinde) 651 
Anstellwinkel m 35 

Antimon n 46 

Antrieb m 352 

Arbeit f 1218 

archimedisches Prinzip n 57* 


archimedische Spirale f 56 

Argon n 59 

Astroide f 65* 

Asymptote f 66 

Aufdornversuch m 349 

Auflagerplatte f 100 

Aufschwimmen n 427 

Auftragsmetall » 305 

Auftrieb m 15, 141 

Ausbeuleu » 139 

Ausbreiteprob2 f 443 

Ausflußkoeffizient m 196 

Ausgleichsgetriebe n ( Planetengetriebe ) 
320 

Ausgleichsöffnungen fpl 86 

Ausgleichsscheibe f 85 

Ausguß m 989 

Ausknicken n 139 

Auslaufwälzwinkel m 38 

Ausmaß n der linearen Verformung f 884 

Ausmaß n der Winkelverformung f 882 

Auspuffhub m 412 

Ausrollen n 935 

Ausschalter m 280 

Außendurchmesser m ( Außengewinde ) 
686 

Außendurchmesser m des Rotors m 948 

Außengewinde n 416 

Austritt m 755 

Auswuchten n der Läufer mpl 87 

Automatisierung f 70 

Axialdruck m 74 

Axialinterferenzkoeffizient m 73 

Axialkraft f (Schub) 72 

Axialschub m 74 

axialsymmetrische Strömung f 78 


Barren m 109, 602 

Batterie f 96 

Baugruppe f 63 

Becher m 138 

Begriff m 220 

benetzter Umfang m 1214 
beriohtigte Zahnkopfhöhe f 249 
Bernoullischer Satz m 106 
Beruhigungsbehälter m 1089 
Beschleunigung f 8 
Beschleunigungszentrum n 9 


Beschrünkung f 235 Dauerfestigkeit f 423 
Bett » (einer Maschine) 99 Dauerfestigkeitsschaubild n 1074 


Bewegung f im Raum m 1015 Dauerprüfung f 426 

Bewegung f mit Nebenbedingungen fpl 236 dehnbare Flüssigkeit f 323 

Bewegungsgröße f 663, 718 Deformation f 1065 

Bewegungsspindel f 958 Detailzeichung f 308 

Bewegungsstabilität f 0 Diamantpyramidhärteprüfung f 313 

Bezugssystem n 471 Dichtung f 496, 764 

Biegemoment n 105 Dichtungsmittel n 764 

Biegeprobe f 104 Diohtungsring m 964 

Biegeprüfung f 104 Dicktenlehre f 430 

Bildsamkeit f 813 Dieselmotor m 316 

Blattpropeller m 117 Differentialgleichungen fpl der Bewegung f 

Blaupause f 120 317 

Blechlehre f 430 Differentialflaschenzug m 319 

Blei n 649 dimensionale Homogeneität f 326 

Blindwiderstand m 885 Dimensionsanalyse f 325 

Bodenventil n 461 dimensionslose Zahl f 327 

Bördelprobe f 438 dissipative Kräfte fpl 331 

Bogen m 55 Divergenz f eines Vektors m 335 

Bohrer m 350 Doppelpunkt m (Kurve) 269, 339 

Bohrmaschine f 351 doppelströmiges Laufrad n 337 

Bohrschablone f 626 Drahtseil n 1217 

Bohrwerk n 126 | drallfreie (wirbellose) Bewegung f eines 

Boiler m 123 fließenden Mediums n (Flüssigkeit oder 

Bolzen m 124 Gas) 618 

Borda-Mundstück n 125 Drehbewegung f 943 

Bramme f 996 Drehimpuls m 43 

Breite f des Rotors m 949 Drehimpulsachse f eines Kreisels » 75 

Bremse f 132 Drehmaschine f 647 

Bremsleistung f 133 Drehmoment » 354 

Bremsung f 295, 917 Drehsinn m der rechstgängigen Schraube f 

Brinell-Hárteprüfung f 135 970 

Bruchdehnung f 384 Drehung f 944 

Brunnenwasser n 60 Drehzapfenreibung f (Achsenreibung f) 

Bruttofallhöhe f 519 803 

Brüchigkeit f 136 dreidimensionale Strömung f 1114 
Dreieck n 1136 

Carnotscher Kreisprozeß m 154 Dreieckskerbe f 1137 

cgs-System n 176 Dreizylinderpumpe f 1115 

Charpyscher Schlagversuch m 178 Druck m 835 

Coriolis-Beschleunigung f 246 Druck m auf einen gegebenen Punkt m 

Coriolis-Kraft f 247 837 

Coulombsche Reibung f 252 Druck m eines Strahles m 586 
Druckabfall m durch Reibung f 534 

Dämpfer m 291 Druckbehälter m 841 

Dämpfung f 292 Druckeinheiten fpl 1153 

darstellende Geometrie f 306 Druckfläche f (eines Propellerflügels) 652 
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Druckgefälle » 318, 840 
Druckhóhe f 840 
Druckkoeffizient m 838 
Druckleitung f 776 

Drucklinie f 661 
Druokluftwasserheber m 19 
Druckmesser m 839 
Druckmeßgerät » 790 
Druckmittelpunkt m 169 
Druckprüfung f 218 
Druckturbine f 592 
Druckturbinen-Laufrad n 593 
Druckversuch m 218, 270 
Druckwasserspeicher m 557 
Druckwindkessel m 22 
Dublette f 340 
Durchflußmengenmesser m 756 
Durchlässigkeit f 785 

Düse f 624, 743 

Düse f mit Nadelventil n 744 
Dyn n 365 

Dynamik f fließender Medien npl 452 
dynamische Ähnlichkeit f 363 
dynaisches Druckgefälle n 359 
dynamischer Lastwert m 361 
dynamisches Gleichgewicht a 360, 358 
Dynamometer n 364 


Ebene f 804 

ebene Bewegung f 805 

ebene Fläche f 806 

eiförmiger Körper m 763 
Eigenspannung f 615 

eindimensionale Strömung f 749 
einfach zusammenhängender Bereich m 987 
einfache harmonische Bewegung f 982 
einfache Maschinen fpl 983 

einfache Stütze f 986 

einfacher Winkelmsser m 985 
eingängiges Gewinde n 988 
eingeschlossener Winkel m 595 
Eingriffsbogen m 53 

Eingriffslinie f (Zahnrad) 660 
Eingriffstiefe f 1219 

Eingriffswinkel m 33, 34, 836 
einheitliche Maßeinteilung f 1150 
einheitliche Strömung f 1149 

Eimer m 138 


Einsatzhärtung f 157 

Einschnürung f 900 

einseitige Toleranz f 1151 

Einsvektor m 1152 

Einzelwelle f 1010 

elastische Energie f 375 

elastische Verformung f 374 

elastischer Körper m 373 

elastischer Stoß m 376 

Elastizität f-378 

Elastizitätsgrenze f 377 

Elastizitätsmodul m (Elastizitätszahl f) 715 

Elektrolyt m 382 

elektrolytisches Beizen n 789 

Elektromotor m 381 

elektromotorische Kraft f 383 

Ellipse f 385 

Ellipsoid » 386 

elliptische harmonische Bewegung f 387 

elliptischer Zylinder m 287 

Energie f 388 

Energiedissipation f 330 

Energielinie f 389 

Entlüfter m 411 

Epikreis m 393 

Epitrochoide f 395 

Epizykloide f 394 

Erg n 403 

Erhaltung f der Energie f 232 

Erhaltung f des Impulses m 234 

Erhaltung f der Materie f 233 

Ermüdung f 422 

Ermüdungsgrenze f 424 

Ermüdungsverhältnis n 425 

erzwungene Schwingung f 463 

Eulersche Gleichungen fpl 406 

Eulersches Verfahren a (Eulersche Dar. 
stellung f) 407 

Eulersche Winkel mpl 405 

Eutektikum » 408 

Eutektoid a 409 

Evolute f 410 

Evolvente f 617 

Experiment » nach Michelson 706 

Exzenterscheibe f 367 


Fachwerk n 1138 
Fallprobe f 420 
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Feder f 1044 

feste Auflage f 436 

feste Lósung f 1008 

festes Gelenk n 546 
Feststelleinrichtung f 669 

Filter n 433 

flache Wellen fpi 973 

Flüche f 1084 
Flüchengeschwindigkeit f 58 
Flächenwinkel m 322 

Flanke f (Gewinde) 439 
Flankendurchmesser m (Gewinde) 370 
Flankenspiel n 82 

Flankenwinkel m 440 

Flaschenzug m 1096 
Flettner-Rotor m 444 

Fliehkraft f 172 

fließende Strömung f 1071 
Fließgeschwindigkeitsmesser m 279 
Fließgrenze f (Streckgrenze f) 1226 
FlieBpressen » 417 

Fließstabilität f 1049 
Flotationsgebiet n 445 

Flugbahn f 752, 1130 

Flugzeit f 1118 

Flügelpumpe f 1165 


Fluoreszenzprüfverfahren n (zerstörungs- 


freie Werkstoffprüfung) 456 
Fluß m (Kraftlinien) 457 
Fluß m eines Vektors m 458 
Flüssigkeit f 451, 666 
Flüssigkeitsdichte f 304 
Flüssigkeitsdynamik f 452 
Flüssigkeitskinematik f 454 
Förderband n 102 
Förderpumpe f 429 
Föderrohr n 303 
Form f 720 
Formkasten m 442 
Formwiderstand m 467 
Formzahl f 974 
Foucalt-Strom m 369 
Francis-Turbine f 473 
Francis-Turbinenlaufrad n 472 
Fräsmaschine f 708 
freie Schwingung f 475 
freie Strömung f 474 
freier Vektor m 476 
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freier Wirbel m 477 
Freiheitsgrad m 302 
Frequenz f 478 
Friktionsantrieb m 480 
Frontplatte f 418 
Froudesche Bremse f 481 
Froudesche Zahl f 482 
Fuge f 627 

Fünfeck n 777 
Fünfzylinderpumpe f 435 
Fußkreis m 90, 297 


Galileisches Prinzip n 491 
Ganghöhe f (Gewinde) 650 

Gas n 492 

Gasdruck m 494 

Gasdynamik f 493 

Gasschweißen n 495 

Gebläse n 119 

gedämpfte Schwingung f 290 
gegebene Größe f 293 

gegenläufige Schrauben fpi 239 
Gegenwirkung f 887 

Gehäuse n der Ladereintrittsspirale f 1189 
Gelenk n 61 

generalisierte Koordinaten fpl 506 
generalisierte Kraft f 507 
Generator m 380 

Geometrie f 508 

geometrischer Ort m 670 
geradlinige Bewegung f 896 
geradliniger Strudel m 897 
Gesamtwiderstand m 1127 
Gesamtwirkungsgrad m 761 
Gesenkschmieden n 356 
geschlossener Kanal m 191 
Geschoß n 851 

Geschoßreichweite f 881 
Geschwindigkeit f 1170 
Geschwindigkeitshöhe f 1171 
Geschwindigkeitskoeffizient m 203 
Geschwindigkeitsmesser n 1097 
Geschwindigkeitspotentialfunktion f 1173 
Geschwindigkeitsverhältnis n 1174 
Getriebe n 504 

getriebenes Rad n 353 
Gewindeachse f 77 

gewóhnliche Zykloide f 210 


Gezeitenleistung f 1116 

Gießerei f 468 

Glätte f 1003 

Gleichgewicht » 396 
Gleichgewichtsgeschwindigkeit f 402 
Gleichgewichtsstabilität f 1048 
Gleichrichter m 895 
Gleichwertigkeit f 400 
Gleitbewegung f 998, 999 

Gleiten n 997 

Glühen n 45 

Gradient m eines Skalarfeldes a 511 
grafische Statik f 514 

grafisches Verfahren a 513 
Gravitation f 1154 
Gravitationszentrum n 168 
Granzfläche f 609 

Grenzmaße npl 657 


Grenzmaße npl (Abmaße npl) der Toleranz f 658 


Grenzschicht f 127 
Grenzschichtdicke f 130 
Grenzschicht-Nachlauf m 131 
Grenzschicht-Theorie f 129 
Grenzschichtverdickung f 128 
Großkreis m 516 

Größe f 992 

größtes Metallmaß » 695 
Grundbauteil n 93 

Grunddreieck n 486 

Grundeinheiten fpl 487 
grundlegende Einsvektoren mpl 488 
Grundmetall » (Mutterwerkstoff m) 91 
Grundplatte f 100 

Grundwasser n 1148 

Grüngußsand m 517 

Gußblock m 602 

Gußeisen n 158 

Gyroskop n 521 

gyroskopischer Stabilisator m 526 


haftende Überfall-Lamelle f 190 
Haftvermógen n 3 

Hahn m 194 

Halbmesserlehre f 878 
Hamiltonsches Prinzip n 528 
Handkurbel f 257 

Hartlötung f 134 

Haspel f 150 


Hauptkoordinaten fpl 844 
Hauptrichtungspunkt m der Bewegung f 92 
Hauptträgheitsachsen fpl 843 
Hängebrücke f 1090 
Härtbarkeitsprüfung f 529 

Härte f 531 

Härten n 530 

Härteprüfung f 532 

Hebebock m 656 

Heber m 991 

Hebevorrichtung f 655 
Herzkurve f 153 

Hertzsches Prinzip 544 
Hobelmaschine f 808 

Hodograph m 547 

Hohlrad n 613 

Hohlraumbildung f 162 
holonomes System n 548 
homogene Strömung f 549 
homogene Turbulenz f 550 
Hüllkurve f 392 

Hydraulik f 573 

hydraulische Presse f 567 
hydraulische Steuerung f 558 
hydraulischer Akkumulator m 557 
hydraulischer Drehmomentenwandler m 570 
hydraulischer Rammbär m 568 
hydraulischer Verlust m 564 
hydraulischer Verstärker m 561 
hydraulischer Wagenheber m 562 
hydraulischer Wirkungsgrad m 559 
hydraulisches Gefälle n 560 
hydraulisches Getriebe n 571 
Hydrodynamik f 556 
Hydrometer n (Aräometer n) 574 
Hydromotor m 566 

Hydrostatik f 577 
hydrostatischer Druck m 576 
Hyperbel f 578 
Hyperbelparaboloid » 579 
Hyperboloid » 580 
Hypoidkegelrad » 583 
Hypotenuse f 584 

Hypozykloide f 582 


ideales Gas n 779 
ideales Medium n 585 


Impuls m 591 
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Impulsivbewegung f 594 
indifferentes Gleichgewicht n 731 
indizierte Pferdestürke f 597 
Innendurchmesser m des Rotors m 947 
Innengewinde n 614 

innere Ballistik f 611 

innere Spannung f 615 

innerer Strómungsbereich m 612 
innerer Zylinder m 711 

instabiles Gleichgewicht » 1157 
Interferenz f 610 

isotropisch 621 

isotropische Turbulenz f 622 


Joule n 628 


Kabel » 143 

Kadmium » 144 
Kaltbrüchigkeit f 206 
Kaltverfestigung f 1066 
Kapazitanz f 146 

Kapillaritàt f 148 
Kapillarrohr n 9 
Kaplan-Turbine f 630 
Kaplan-Turbinenlaufrad n 631 
Kardanaufhüngung f 152 
Kardioide f 153 

kartesische Koordinaten fpl 156 
Kastenguß m 953 

Katenoid n 160 

Kavitation f 162 

Kegel m 222 
Kegelmantelfläche f 227 
Kegelpendel n 226 

Kegelrad a 107 

Kegelschnitt m 224 
Kegelzahnrad n 107 

Keil m 633, 1209 

Keilwelle f 1043 

Keplersche Gesetze npl 632 
Kerbschlagversuch m 736, 742 
Kerbverzahnung f 1042 

Kern m 245 

Kerndurchmesser m (Außengewinde) 712 
Kernreaktion f 745 

Kessel m 123 

Kettenfläche f 160 
Kettenlinie f 159 
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Kettenrad n 1045 

Kettentrieb m 177 

Kielwasser n 1198 

kinetische Energie f 634 

Kinetostatik f 635 

Kippwinkel m 39 

Klapptür f 441 

klassische Mechanik f 187 

Klassierung f 971 

kleinstes Metallmaß n 709 

Knudsensche Zahl f 636 

Knüppel m 109 

Kobalt n 193 

Koeffizient m der dynamischen Viskosität f 
197 

Koeffizient m der kinematischen Viskosität f 
199 

Koeffizient m der Oberflächenreibung f 201 

Koeffizient m der turbulenten Viskosität f 
202 

Kohäsion f 204 

Kokillenguß m 784 

Kolben m 793 

Kolbenmotor m 891 

Kolbenpumpe f 892 

Kolbenstange f 794 

Kompressibilität f 215 

kompressible Flüssigkeit f 214 

kompressible Grenzschicht f 213 

Kompressionsmodul n 140 

Kompressionsvolumen n 189 

Kompressor m 219 

Kondensator m 147 

konforme Transformation f 223 

konische Schraubenlinie f 225 

konisches Gewinde n 1100 

konisches Pendel n 226 

Konizitätswinkel m 228 

Konoide f 230 

konservatives Feld n 231 

Kontinuitätsgleichung f 238 

Kontraktion f beweglicher Längen fpl 240 

Kontraktionskoeffizient m 195 

Konus m 222 

Koordinaten fpl 243 

Koordinatensystem n 1093 

Kopfkreis m 12 

Kopplung f 255 


Korkenzieher »n 248 
Körper mpl gleichen Moments n 397 
Korrosion f 250 
Korrosionsermüdung f 251 
Kraft f 832 
Krafteck n 462 
Kraftlinien fpl 665 
Kraftlinienfeld n 431 
Kraftpolygon n 462 
Kräftefeld n 431 
Kräuselwellen fpi 929 
Kreis m 181 
Kreisabschnitt m 968 
Kreiselbewegung f 524 
Kreiselkompaß m 523 
Kreiselpendel » 525 
Kreiselpumpe f 173, 826 
Kreiselpumpenrad n 588 
Kreiselwirkung f 522 
Kreisevolvente f 182 
Kreissegment n 968 
Kreissektor » 967 
Kreuzgelenk n 1155 
Kreuzkopf m 267 
Kriechen n 260 
Kriechkurve f 261 
kritische Reynoldssche Zahl f 265 
kritische Saughöhe f 266 
kritische Strömung f 264 
kritisches Gleichgewicht n  (Grenzgleich- 
gewicht n) 263 
Krone f 262 
krummlinige Bewegung f 276 
Krümmung f 274 
Kugel f 1030 
Kugelfläche f 1032 
Kupfer n 244 
Kupolofen m 272 
Kuppelstange f 981 
Kupplung f 192, 255 
Kurbel f 256 
Kurbelscheibe f 259 
Kurbelwelle f 258 
Kurve f 275 
Kurzhobelmaschine f 975 


Lager n 98 
Lagermetall n 80 


Lagrange-Funktion f 638 
Lagrange-Gleichung f 637 
Lagrangesches Verfahren n 639 
Längenzunahme f 384 
laminare Grenzschicht f 640 
laminare Strömung f 641 
laminare Unterschicht f 642 
Laplacesche Gleichung f 644 
Laplace-Operator m 645 
Laufrad n 946 

Laufring m 871 
Längenzunahme f 384 
Läppen n 646 

Läufer m 946 

Leckverlust m 653 

Leere f 1160 

Legierung f 24 

Lehre f 498 

Leimfuge f 509 

Leistung f 832 

Leitschaufeln fpl 520 
Lichtbogenschweißen n 54 
lineare Geschwindigkeit f 664 
Linie f 659 

linienflüchtiger Vektor m 662 
Linksgewinde n 654 
logarithmische Koordinaten fpl 671 
logarithmische Spirale f 672 
Lorentz-Transformation f 673 
Löten n 1006 

Luftdruck m (Normaldruck) 67 
Lüfter m 421 

Luftprüfung f 21 

Luftpumpe f 20 

Luftschraube f 855 
Luftvorwärmer m 368 
Luftwiderstand m 14, 342 
Luftwiderstandsbeiwert m 343 
Luppe f 118 


Machsche Zahl f 675 
Magnesium n 681 
Magnetogasdynamik f 683 
Magnetohydrodynamik f 684 
Magnetpulverprüfung f 682 
Magnus-Effekt m 685 
Malteserkreuz n 688 
Mammutpumpe f 19 
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Manometer m 839 

manometrische Druckhóhe f 690 

manometrische Fórderhóhe f 689 

manometrische Saughóhe f 691 

Maschine f 676 

Maschinenaufbau m 677 

Maschinenelemente npl 678 

Maserung f 1067 

Masse f 692 

Massenànderung f 1163 

Massen-Energie-Äquivalenz f 401 

Massenmittelpunkt m 175 

Maßstab m (techn. Zeichnen) 347 

maßstabgerechtes Strómungsmodell » 956 

Maßsystem n 1095 

mathematisches Pendel n 984 

Mechanik f 699 

Mechanik der Flüssigkeiten fpl und Gase 
npl 455 

mechanische Eigenschaften fpl 698 

mechanische Energie f 697 

mechanischer Wirkungsgrad m 696 

Medium n (Flüssigkeit oder Gas) 451 

Mehrdüsen-Peltonrad n 721 | 

mehrfach zusammenhängender Bereich m 
725 

mehrgängiges Gewinde n 724 

Mehrphasenströmung f 722 

Mehrstufenpumpe f 723 

Membranpumpe f 314 

Meridionalebene f 700 

Meridionalgeschwindigkeit f 701 

Merkmal n 428 

MeBdruck m 500 

Messerlineal n 527 

MeBlänge f 499 

MeBschraube f 707 

Meßuhr f 311 

Metallografie f 705 

metallografische Prüfungen fpl 704 

metazentrische Hóhe f 703 

Metazentrum n 702 

Mikrometer n 707 

Minkowski-Raum m 710 

Mischlänge f 713 

Mitte f 166 

Mittelachse f 164 

Mittelpunkt m 166 


104 


mittlerer Profilradius m 565 
Modell n 774 

Modul m 714 
Modulkehrwert m 312 
Moment n 716 
Momentanachse f 606 
Momentanentladung f 608 
Momentanzentrum n 607 
Montage f 62, 63 
Montagezeichnung f 64 
Morsekegel m 719 

Motor m 390 

Mündung f 755 

Münzen n 205 

Mutter f 746 


Nabe f 555 
Nabla-Operator m 751 
Nachweis-Biegeprüfung f 853 
natürliche Koordinaten fpl 727 
Navier-Stockes-Gleichungen fpl 728 
Newtonsche Anziehung f 733 
Newtonsche Bewegungsgesetze npl 732 
Newtonsche Flüssigkeit f 734 
Newtonsches Potential n 735 
Nettofallhöhe f 729 

Nettosaughöhe f 730 
Nicht-Newtonsche Flüssigkeit f 740 
nicht zerstörungsfreie Prüfung f 307 
Nickel n 737 

Niet m 930 

Nietprobe f 931 

Nietverbindung f 932 

Nocken m 145 
normalatmosphärischer Druck » 1054 
Normalglüchen n 741 
Normalisieren n 741 

Nomogramm n 738 
Nullaufstiegslinie f 1228 
Nullaufstiegswinkel m 7 


Oberfläche f 1084 
Oberflächenausführung f 1085 
Oberflächenreibung f 995 
Oberflächenspannung f 1086 
Oberflächenspannkraft f 1087 
Oberflächenstruktur f 1088 
offener Kanal m 750 


Öffnung f 755 

Ohm n 748 

Ordinate f 754 

örtliche Schallgeschwindigkeit f 668 
Ortsvektor m 816 

östliche Abweichung f 366 

oszillierende Bewegung f 758 
Otto-Verfahren n (Verbrennungsmotor) 759 
Oval n 760 


Paarung f (Getriebe, Passung) 694 

Parabel f 765 

Parallelepiped n 770 

parallele Geraden fpl 767 

Parallelogramm » 771 

Parallelprojektion f 768 

Parallelzylinderpumpe f 766 

Partikel » 772 

Passung f 434 

Pegelmesser m 552 

Pelton-Turbine f 775 

Pendelstütze f 546 

Periodendauer f 783 

periodische Bewegung f 782 

Perizykloide f 780 

Pfeilstirnrad n 543 

Pferdestärke f 553 

Phasenverschiebung f 41 

Phasenwinkel m 787 

physikalische Eigenschaften fpl 788 

Pi-Theorem n 798 

Pitotsche Kugel f 801 

Pitotsches Rohr n 802 

Planetenbewegung f 807 

Plasma n 809 

Plasmadynamik f 810 

plastische Verformung f (bleibende Verfor- 
mung f) 812 

plastischer Körper m 811 

Pleuel n 229 

Plombe f 962 

Plus- und Minusabweichung f 108 

Polarachse f 819 

Polarkoordinaten fpl 820 

Polyeder n 821 

Polygonwinkel m 186 

Poise n (Einheit der dynamischen Viskosi- 
tät) 817 


poröses Medium n 822 
Postulat n (Axiom n) 827 
Potential n 828 
Potentialströmung f 830 
potentielle Energie f 829 
Poundal n (englische Krafteinheit, 
1 pdl = 0,138 N) 831 
Preßbarren m 1002 
Prinzip n von d’Alembert 288 
Prisma n 847 
Prismenfläche f 848 
Probe f 1109 
Profil n 850 
Projektil n 851 
Projektion f 852 
Projektionswinkel m 37 
Propeller m 855 


Propellerpumpe f (Axialpumpe f) 857 


Propellerturbine f 858 
Propellerwind m 1000 
Propellerwindmühle f 859 
Proportionalitätsgrenze f 860 
Prüfstück n 1108 
pseudoplastische Flüssigkeit f 861 
Pumpe f 863 
Pumpenbrunnen m 864 
Pumpensumpf m 864 
Pyramide f 867 
Pyramidenfläche f 868 


Quader m 894 

Quadrat n 1047 

Quelle f 1012 

Querbalken m 268 
Querdehnungszahl f 818 
Querruder n 18 
Querschnittsverringerung f 900 


Radialblätter npl 873 

radiale Richtung f 875 

Radiant m 876 

Radienschablone f 878 

Rahmen m 470 

Rakete f 933 

Rammbär m 880 

Raum m 1013 
Raum-Schwerpunktskurve f 1014 
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Raumstatik f 1016 
Raumwinkel m 1007 
Raum-Zeit-Kontinuum % 1017 
Räumer m 889 

räumliche Strómungsbereiche mpl 1021 
Räumwerkzeug » 137 
Reaktanz f 885 
Reaktionskraft f 887 
Rechteck » 893 

Rechtflach » 894 
Rechtsabweichung f 924 
Rechtsgewinde » 925 
regelmäßige Präzession f 903 
regelmäßiger Festkörper m 904 
regelmäßiges Vieleck » 902 
Regelschieber m 241 
Regelvolumen n 242 
Regelwiderstand m 922 
Regler m 510 

Rekuperator m 898 

Reibahle f 889 

Reibung f 479 
Reibungsdämpfung f 1183 
Reibungskoeffizient m 198 
Reibungswinkel m 36 
Reitstock m 460, 1098 

Relais » 911 
Relativbewegung f 905 
Relativgeschwindigkeit f 907 
Relativität f der Länge f 909 
Relativität f der Zeit f 910 
Relativitátsmechanik f 908 
Relativitätsprinzip n 845 
relative Rauheit f 906 
Resonanz f 915 
Resultierende f 916 
Reynoldssche Rauheitszahl f 921 
Reynoldssche Zahl f 920 
reziproke Zahlen fpl 0 
Rhombus m 923 

Riemen m 101 

Riementrieb m 103 
Rockwell-Härteprüfung f 934 
Rohblock m 118 

Roheisen n 791 

Rohling m 1002 

Rohrturbine f 1139 
Rohrzuleitung f 776 
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Rolle f 862, 939 

Rollen n 935 

Rollkreis m 936 

Rollreibung f 937 

Rollwiderstand m 941 
Róntgenprüfung f 877 
Róntgenwerkstoffprüfung f 1225 
Rotation f 944 

Rotationsfläche f 919 
rotodynamische Pumpe f 945 
Rotor m (eines Vektorfeldes) 3 
Rückflußventil » 901 
Rückstellkräftepaar n 926 
rückwärts gekrümmte Schaufeln fpl 


(Turbine) 83 


Sandstrahlen n 952 
Saugen n 1079 

Saugleitung f 1080 

Saugrohr n 341 

Schabeisen n 957 

Schablone f 1103 

Schallwelle f 1011 

Schaubild n 512 
Schaufelabwicklung f 112 
Schaufelbelastung f 115 
Schaufelelemententheorie f 113 
Schaufelgitter n 111 
Schaufelinterferenz f 114 
Schaufelverwindung f 116 
Schaufelwinkel m (Turbine) 110 
Schaufelwirkungsgrad m 1164 
Scheingewicht n 50 
Scheinviskositätskoeffizient m 49 
Scheitel m 48, 262 
Scherversuch m 976 
Schieberbetätigungsmechanismus m 497 
schießende Strömung f 978 
Schlagversuch m 587 
Schlagversuch m nach Izod 623 
Schleiffunkenprobe f 1020 
Schleifmaschine f 518 
Schleifmittel n 1 

Schleuderguß m 171 

Schlupf m 999 

Schlüssel m 1019, 1224 
Schmieden n 465 

Schmieden n auf Umformmaschinen fpl 679 


Schmieden n mit Presse f 834 
Schmiedestücke npl 466 
Schmierung f 674 | 
Schnarchventil » 1004 
Schneckenrad n 1222 

Schnitt m 965 
Schnittdarstellung f 966 
Schnüffelventil n 1004 
Schraffierung f 533 

schräge Schraubenfläche f 747 
Schräglinien fpl 994 
Schrägungswinkel m (Zahnrad) 651 
schrägverzahntes Rad n 1038 
Schrägzahnstirnrad n 538 
Schraubenbewegung f 539 
Schraubenfläche f 540 
Schraubengewinde n 960 
Schraubenkreisfläche f 856 
Schraubenlinie f 541 
Schraubenpumpe f 959 
Schraubenpumpenrad n 590 
Schraubstock m 1178 
Schubgeschwindigkeit f 977 
Schubversuch m 976 

Schürze f 51 

Schwankung 1162 
SchweiDelektrode f 1213 
Schweißung f 1211 

Schweif verbindung f 1212 
Schwerkraftwellen fpl 515 
Schwerpunkt m 168, 175 
Schwimmkörper m 446 
Schwingdauer f 783 
Schwingung f 757 
Schwingungsdämpfer m 1177 
Schwingungsdauer f 781 
Schwingungsmittelpunkt m 170 
Schwingungsweite f 28 
Schwungrad n 459 

Sechseck n 545 

Sehne f 179 

Seilpolygon n 489 
Seiteneintrittslaufrad n 980 
selbstansaugende Pumpe f 969 
Senker m 253 
Senkrechtstoßmaschine f 1001 
Shore-Skleroskop-Härteprüfung f 979 
Sicherheitsventil n 951 


Sıcherung f 490 
Sichtprüfung f 1185 
Sickergeschwindigkeit f 778 
Siebeneck n 542 

Sinuslinie f 990 

Sinusoide f 990 

Siphon m 991 

Skalar m 955 

skalares Produkt n 954 
Skizze f 993 

Sog m 1079, 1198 
Sonnensystem n 1005 
Spannfutter n 180 
Spannung f 1106, 1187 
Spannungs-Dehnungs-Diagramm n 1076 
Spannungsdiagramm n 1073 
Spannungsfreiglühen n 1075 
Spannungstensor m 1077 
Spannzange f 207 
Sperrmauer f 89 

spezielle Relativitätstheorie f 1022 
spezifische Ansauggeschwindigkeit f 1081 
spezifische Fallhöhe f 1024 
spezifische Geschwindigkeit f 1028 
spezifischer Ablauf m 1023 
spezifischer Rotor m 1027 
spezifischer Schub m 1025 
spezifisches Volumen n 1029 
Sphäre f 1030 

sphärisches Dreieck n 1033 
sphärisches Pendel » 1031 
Spiel n 82, 188 

Spindel f 1035 

Spindelstock m 535 

Spirale f (Turbine) 961 
Spirale f 1036 
Spiralbewegung f 1039 
Spiralkegelrad n 1037 
Spiralwirbel m 1040 
Spitzpunkt m 277 
Spitzsenker m 254 
Spreizversuch m 413 
Spritzguß m 315 
stabiles Gleichgewicht » 1051 
Stahl m 1061 

Standarddüse f 1055 

Stange f 88 

Stanzmaschine f 866 
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starrer Kórper m 927 
Starrheit f 928 
Statik f 1058 
stationäre Bewegung f 1060 
stationäre Strömung f 1059 
statisch bestimmtes System n 1056 
statistische Turbulenztheorie f 1057 
Stauchen n» 1158 
Stauchprobe f 1159 
Staudamm m 89, 289 
Staudruck m 362, 1053 
Staukurve f 84 
Staumauer f 289 
Staupunkt m 1052 
Steifigkeit f 928 
Steifigkeit f einer Feder f 1063 
Steigung f 795 
Stellungsenergie f 823 
Stempel m 865, 880 
Sternradpumpe f 874 
Steuerventil n 241 
Stift m 792 
Stirnrad » 1046 
Stokes n (Einheit der kinematischen Visko- 
sität) 1064 
Stopfbuchse f 963 
Störkraft f 334 
Störung f 610 
Stoß m 591, 627 
Strahl m 97, 624 
Strahlenablenkung f 299 
Strahlenbündel n 97 
Strahlpumpe f 625 
Strangpressen n von Metallen npl 417 
Strebe f 854 
Streuring m 321 
Strichendmaß n 527 
Stromerzeuger m 380 
Stromfaden m 1069 
Stromkreis m 379 
stromlinienförmiger Körper m 1072 
Stromröhre f 1070 
Strömung f 453 
Strómungsgeschwindigkeit f 449, 883 
Strómungsfunktion f 1068 
Strómungslehre f 453 
Strómungsmaschine f 1141 
Strómungsnetz n 447 
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Strömungsverhältnis n 448 
Stückliste f 346 

stumpfer Körper m 121 
Stumpf m eines Körpers m 483 
StumpfstoB m 142 

Stütze f 854 
Superpositionsprinzip n 846 
Symmetrie f 1091 
Symmetrieachse f 76 
Systemkurve f 1092 


Tangente f 1099 
Tauchkolben m 814 
Tauchkolbenpumpe f 815 
technische Zeichnung f 391 
technisches Einheitensystem n 1101 
technisches Zeichnen n 391 
Teilchen n 772 
Teilchenbahn f 773 
Teilen » 596 
Teilkopf m 6 
Teilkreis m 796 
Teilung f 596, 795 
Teilzylinder m 797 
Temperaturregler m 1113 
Tensor m 1107 
theoretischer Ablauf m 1110 
Theorie f der isotropischen Turbulenz f 
1111 
thermischer Wirkungsgrad m 1112 
Tiefgang m 344 | 
Tiefseewellen fpl 298 
Tiefungsprüfung f 278 
Toleranz f 23, 1120 
Toleranz f der Lage f 824 
Torpedo n 1125 
Totzone f (Stagnationsbereich m) 9 
Tragflügel m 17 
Trapez n 1135 
Trägheitsbezugssystem n 601 
Trägheitsdruck m 599 
Trägheitshalbmesser m 879 
Trägheitsmoment n 717 
Trägheitsprodukt n 849 
Trägheitstensor m 600 
Trajektorie f 1130 
Translation f 1131 
Transportspindel f 958 


Transversalbelastungsprüfung f 1134 
Transversalrichtung f 1133 
Trennschalter m 183, 280 

Triebrad n 355 

turbulente Grenzschicht f 1143 
turbulente Schubspannung f 1145 
turbulente Strómung f 1144 
Turbulenz f 1142 


Überdeckungsgrad m 237 
Überdeckungsstoß m 643 
Überdrehen n 762 
Überdruckturbine f 886 
Überfall-Lamelle f (Wehr) 726 
Überlauf m 1034 
Überschallströmung f 581, 1083 
Übersetzungsverhältnis » 1026, 1132, 1174 
Übertragungswirkungsgrad m 372 
Ultraschallprüfung f 1147 
Umkippen n 762 

Umlauf m 185 

Umlaufbahn f 752 
Umlaufbewegung f 753 
unelastischer Stoß m 598 
ungerichtete Größe f 955 


universelle Konstante f der Gravitation f 


1154 
universeller Winkelmesser m 1156 
Unterlegscheibe f 1200 
Unterschallströmung f 1078 


Vakuum n 1160 

Vektor m 1166 
Vektoraddition f 1167 
Vektorenzerlegung f 914 
vektorielle Größe f 1169 
Vektorprodukt n 1168 

Ventil n 1161 

Venturikanal m 1175 
Venturirohr a 1176 
Verbindungssystem n 1064 
Verbrennung f 209 
Verdichtungshub m 217 
Verdichtungsverhältnis n 216 
Verdrängerpumpe f 825 
Verdrängung f 328 
Verdrängungsschwerpunkt m 167 
Verdrängungsvolumen n 329 


Verdrehungsversuch m 1126 
vereinzelter Wirbel m 619 
Verformung f 301 
Verformbarkeit f 357 


Verformbarkeit f unter Druck m 687 
Vergaser m 151 


Vergasermotor m (Ottomotor m) 786 
Verkleinerung f 899 
Verlangsamung f 295 
Vernebelung f 68 

Verriegelung f 669 
Verschleißprobe f 1207 
verstärkter Wasserwirbel m 464 
verteilte Kräfte fpl 333 
verzerrtes Modell » 332 
Verzógerung f 917 

Viertelkreis n 869 
Vierzylinderpumpe f 469 
virtuelle Arbeit f 1181 

virtuelle Fallhóhe f 1180 
virtuelle Verschiebung f 1179 
viskose Flüssigkeit f 1184 
Viskositàt f 1182 

voll entwickelte Strómung f 484 
voll entwickelte Wirbelung f 485 
Völligkeitsgrad m 1009 

Volt n 1186 

volumetrische Ausdehnung f 1188 
vorderer Überhang m 34 
Vordrehung f 833 

Vorrichtung f 437, 626 
Vorpumpen n 842 
Vorschubriefen fpl 648 


Wagen m 155 

Wagenheber m 656 

Walze f 939 

Walzbahn f 122 

Walzen n von Metallen npl 940 
Wälzkreis m (Zahnrad) 936, 1220 
Wälzkreisteilung f 184 
Wälzpunkt m 800 

Walzstraße f 938 

Walzwerk n 938 
Wälzwiderstand m 937 
Wandrauhigkeit f 1199 
Warmbrüchigkeit f 554 
Wärmebehandlung f 537 


109 


Wärmekraftmaschine f 390 
Wärmeübertragung f 536 
Wasserdruckversuch m (hydrostatische 
Prüfung f) 569 
Wasserkraft f in PS 1202 
Wassermessung f 575 
Wasserrad n 1203 
Wasserschlag m 1201 
Wassersprung m 563 
Wasserturbine f 572 
Wasserwaage f 1041 
Watt n 1204 
Webersche Zahl f 1208 
Wechsel-Torsionsversuch m (Verdrehung in 
beiden Richtungen) 918 
Wehr a 1210 
WeiBmetall » 80 
Welle f 52, 972 
Wellenbewegung f 1206 
Wellenlänge f 1205 
Welligkeit f 929 
Werkstattzeichnung f 1221 
Werkstoffprüfung f 693 
Werkzeughalter m 1121 
Werkzeugmaschine f 680 
Werkzeugschlitten m 950 
wesentliche Form f von Gleichungen fpl 
616 
Wickelversuch m 1223 
Widerstandsmedium n 913 
Widerstandsschweifen n 912 
Wiederherstellungskoeffizient m 200 
Windmühle f 1216 
Winkel m 32 
Winkelbeschleunigung f 40 
Winkelgeschwindigkeit f 44 
Winkelzahnrad n 42 
Wirbelbewegung f 1193 
Wirbelfeld n 1196 
Wirbelgeschwindigkeit f 1215 
Wirbelkammer f 1190 
Wirbelkern m 1191 
Wirbellinie f 1192 
'Wirbelróhre f 1195 
Wirbelstürke f 1194 
Wirbelstrom m 369 
Wirbelvektor m 1197 
wirkliche Flüssigkeit f 888 
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Wirkung f und Gegenwirkung f 10 
Wirkungsgrad m 371 
Wirkungslinie f (Kraft) 660 
Wolfram n 1140 
Wurfgeschwindigkeit f 1172 
Würfel m 271 

Wurzel f 942 


Zahl f von Cauchy 161 

Zühigkeit f 1128 

Zahnbreite f 419 

Zahndicke f 1124 

Zahnflanke f 1122, 1123 

Zahnfußhöhe f 296 

Zahnkopfhöhe f 11 

Zahnkranz m 613 

Zahnlücke f 1018 

Zahnrad n 501 

Zahnradantrieb m 502 

Zahnradpumpe f 503 

Zahnstange f 872 

Zahnteilbahn n 799 

Zangenspannfutter n 208 

Zapfen m 629 

Zeichengeräte npl 345 

Zeichenpapiergröße f 348 

Zentralperspektive f 165 

Zentrifugalpumpe f 173 

Zentrifugalpumpenrad n 589 

Zentripedalkraft f 174 

Zentrumswinkel m 163 

Zerreißdiagramm n 667 

Zerstäubung f 68 

zerstörungsfreie (Werkstoff-) Prüfungen fpl 
739 

Ziehschleifmaschine f 551 

Zink n 1229 

Zinn n 1119 

Zirkulation f 185 

Zug m 1106 

Zugfestigkeit f 1104 

Zugstange f 1117 

Zugversuch m 1105 

zusammengesetztes Pendel » 212 

Zusammensetzung f von Vektoren mpl 211 

zusammenwirkende Kräfte fpl 221 


Zusatzdüse f 71 
Zusatzgerät n 69 


Zusatzmetall n (Schweißen) 432 
Zweidimensionale Strómung f 1146 
Zweistrahl-Fórderpumpe f 338 
Zykloiden fpl 281 

Zylinder m 282 


Zylinderfläche f 286 
Zylinderinhalt m 283 
zylindrische Schraubenlinie f 285 
zylindrisches Gewinde » 769 
Zylinderkoordinaten fpl 284 
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